Kundendienst-Anicitung 


Prufen | : 42 
VDT-W-420/1000 
2. Ausgabe 


ersetzt VDT-WPP 211/2 


RQ-Regier fur Einspritzpumpen 


Verzeichnis der Prifwerteblatter 


Kundendienst 
Kraftfahrzeug- 
Ausrustung 


. Beispiele fur das Aufsuchen der Prifwerte eines RQ-Reglers 


. Example for iooking up the test specification 


ofa governor type RQ 


. Exemple pour trouver les valeurs d’essai d'un régulateur RO 
. Ejemplo para buscar los valores de ensayo para un regulador RQ 


RQ 250/1400 A 14 


Ersatzteilliste bzw. Mikrokarte fur: 
Spare Parts: 

Piéces de rechange: 

Piezas de recambio: 


RQ..A..= VDOT-EVP 2111/7 X EP-41.. 
AA .. 211/29 X EP-41 .. 


AB .. 211/39 X EP-42 .. 


B.. 211/13 X EP-43 .. 
Ps: 211/36 X EP-43 .. 


1 8100 000 
4 


2. und 3. Stelle der Bestellnummer fehien hier. 

2°¢ and 3% place figures of the part number are not given here. 
Le 2&2 et le 3°" chiffre des references ne sont pas donnés ici. 
28 y 38 cifra de los. nos de pedido sé omiten aqui. 


\ 
. Regier Austuhrungen und tugehorige Ort werte Sagter 
. Governor types end the corresponding test tpeaticohon theets 
. Les different, régulstaurt @: fos feuities d'exte corretpondentes 
. Los deversoe reguladores y ‘os valores Ge ensayo Corresponden tes 


Verzeichnis § ————————_____—— rg rn rs Receter 


Index 
Liste 
Lista 


Prisfverteblatt er 


Test-specification sheet | 
Tableau de valeurs d’essai | 
Hoja de valores de ensayo : 

‘ae 


Anleitung zum Priifen siehe VDT-\YPP 001/4 
instructions for testing see VDT-WPP 001/4 B 
Instructions pour I'essai voir VDT-WPP 001/4 F 
Instrucciones para el ensayo vease VDT-WPP 001/4 SP 


Bestatimumner 
1478 


& 14 18 78.76 92 wx 000 


Priitwerte 
suas pea ee See 
PRG 1 428 100000 Ot? 


Grorstemmermutung [Encegewag 


| ' Einetetiomat ieee { Esnetetiounat! Oyrwerte 


. i t 
+ Ue lanae Umer oebs ad naa [U0 owe [mee {yen Ne ne 
i : A : 


Pod Pat ae inte. 
i, ied oe 6 ve ‘a te 


Pac } 428 100 000 —-————m 80 250/14Q0 A Angechwog Mabe - 


Weitere Hinweise siehe Seite 11 
For further hints, see page 11 
Autres détails, voir page 11 
Otros detalles véanse pag. 11 


2. Regler-Ausfuhrungen und zugehorige Priifwerte-Blatter | 
2. Governor types and the corresponding test specification sheets 

2. Les différents régulateurs et les feuilles d’essai correspondantes 

2. Los diversos reguicdores y fos valores de ensayo correspondientes ic 


Beachten: Note: 
Bei Reglern mit besonderen Angaben in Spalte 1 — 4 Where there are special remarks in columns 1 — 4 of the 
der Priifwerte-Tabellen (z.B. ,,Abregetbeginn”’ und test specification table (e.g. “breakaway” and “control 
WH ca. 49°"'} handeit es sich um RQ-Regler mit lever approx. 49°"’) the governors concerned are 
RQV-Reglerhebel und -Lagerboizen. RQ-governors with ROQV fulcrum lever and pin. 
Prifanleitung' - VDT-WPP 6001/4, 8. Nachtrag. Test instructions are given in VDT-WPP 001/4 8, 

Sunpi. 8. 
Observation Observacion 
Les régulateurs affectes de données spéciales dans les Los reauladores afectados de datos especiales en las 
colonnes 1 a4 des tableaux de valeurs d’essai (p.ex. columnas 1 a4 de tas tablas de valores de ensayc (p.ej. : 
“début de la coupure”’ et ‘‘levier de reglage env. 49°”), “comienzo de la regulacion limitadora”’ y ‘‘patanca de 
sont des régulateurs RQ avec levier de réglage et axe regulacion aprox. 49°"’), son reguiadores RQ con 
d'articulation de régquiateur type RQV. palanca de requlacion y bulon pertenecientes a! tipo 
Les instructions d’essai correspondantes sont: RQV. 
VDT-WPP 001/4 F, Suppl. 8. Las instrucciones de ensayo correspondientes son: 


VDT-WPP 0017/4 SP, Supl. 8. 


Regler RO 200 ..A.. Reaeltei! siehe 
Bestellnummer VDT-WPP 211/.. 
1428 .. 


200, 200 41050 110 086 22-8 
A647 100 024 


200/950 A 21, 30, 489 100 007 21-1 
A 103 D, 124 D, 244 D, 328 0, 482 0, 523D 110 001 22-1 
5240 110 001 


200/975 


A 138, 195, 317 100 312 21-2 


200/1000 A 14, 15, 35, 43, 306, 647 190 001 21-1 


A 120 D, 128 D, 187 D, 215 D, 252 D, 253 D, 110 013 22-2 
A 259 D 110 013 22-2 
A 295D 110 036 22-4 
A 364 D 110 009 22-1 


A 703 O 110 125 


200/1050 A 55 D, 128 D 170 062 22-1 


A 452 D, 456 D, 488 D 110 Q24 22-3 
A519, 553, 592, 601, 647 100 005 2i-1 
A680 D 110 113 22-10 
A 7826 110 152 (2) 22-14 
A813D 110 164 22-15 
A 848 D 110 152 (14) 22-13 


200/1100 A 26 D, 42 D, 235 D, 396 D, 550 D 110 039 22-4 


A 357 D, 486 D 110 042 . 224 
A 456 D 110 150 22-33 
A548 D 110 026 22-3 
A 553, 592, 647, 764 100 011 21-1 
A680 D 110 149 22-12 
A774D 110 151 (1) 22-13 
A 782D 110 153 22-14 
A816D 110 165 22-16 
A 860 D 110 151 (2) 22-13 


200/1125 A499 D 110 095 22-9 


200/1150 


200/1200 


f 


:200/1250 


200, 1300 


~ 200/1350 


Regter RO 200 ..A.. 


A151D 


A 152 D, 477 D, 493 D 
A 307 D, 403 D, 440 D, 509 D 


A314 D, 6300 
A 467D 
A 468 D, 475D 
A 520 D, 784 D 
A 583 D 
A 589 D 
A 596 D 
A 638 D 
A687 D 
A 738 D 


A 316 D, 499 D 
A516 D 

A602 D 

A644 


A 385 D, 398 D 
A 5S8 D 

4 604 

A691 L 

A801 0 


A 268, 300, 240, 401, 419 


A 433 D 
A 5210 
A522D 
A576 D 
A 595 

A607 0D 
A616D 
A 662 


A 430 D, 5000 


Regler RO 225..A.. 


2256/1200 


A748 
A 766 


‘Regle: RQ 250..A.. 


250/925 


. 2650/1000 


-  250/1050 


“250/1075 


A 531D 


A 14, 15, 35, 554, 640 


A640, 5400 
A 363 D 


A 1430 
A 363 D 
A 582 D 
A 636 6, 6540 
A742D 
A 894 D 


A 83 0, 148 D, 188 0 
& 1519 
A 223D 


_ 3140 


Regelteil siehe 


Bestellnummer VDT-WPP 211/.. 
1 428 .. 
110 038 
110 008 
110 920 
110 923 
110 045 
110 034 
110019 
110 071 
110 074 
110 076 
116 091 
110 118 
110 439 


110 007 
110 018 
110 079 
100 015 


110 016 
110 051 (1) 
100 014 
110 051 (2) 
410 161 


100 004 
110 017 
110 021 
110 025 
110 056 
100 013 
110 082 
110 084 
100 016 


110 005 


100 018 
100 023 


110 096 


100 006 
110 029 
110010 


110 030 
110 073 
110 066 
110 097 
116 147 
110 184 


110 057 
110 053 
110 028 
110 022 


Regeiteil 
Pestelinummer VDT-WPP 211/.. 
1428 .. 


Regler RO 250 ..A.. 


250/1075 A730 D 410 137 22-12 
A742D 110 142 22-13 
A755 D 110 145 22-13 


250/1100 A190, 189 D, 319 D, 383 D 110 067 22-6 
A 240 D, 320 D, 392 D 110 012 : 
A 301 D, 425 D, 464 BD 110 037 
A 582 D : 110 100 
A 655 D, 659 D 110 101 
A7720 110 149 
A7790 : 110 169 
A 793 D 110 162 
A8i8D 110 167 


250/1125 A 242) 110 065 


250/1150 A143 D 110035 
A 199 D, 565 D 110 041 
A 307 D, 402 D 110 069 
A 325 D, 432 0, 567 D 110 058 
A4150 110015 
A470 D 110 040 
A606 D 110 080 
A717 0, 730D 110 136 
A 839 D 110 172 
A 869 D 110 180 


250/1200 A 14, 256, 431 100 625 
A 653, 749 100 018 
A662 100 021 
A 686 100 019 
A 849 100 027 
A 354 D, 588 D 110 072 
A431 110 058 
A499 0 110 112 
A 596 D 110078 
A637D 110 090 
A649 D . 110 098 
A669 D 110 105 
46770 110 129 
A 682 0 110.115 

41020 110 126 
A 862 D 110 178 
A 867 D : 110 176 


2580/1225 A780D 110 144 


250/1250 A 284, 385 100 009 
A 3G2, 366, 420, 487, 580, 598 100 010 
A 3120 110 027 
A 420 D, 484 D0, 511 0, 557 D 110 032 
A 483 D 110 046 
A575D 110 132 
A581D 110 063 
A645D 110 092 
A6770 110 121 
A 709 D 110 127 
A714D 110 133 
A71i50 110 134 
A730D 110 148 
A734 D 110 157 
A779D 110 170 
A791D 110 158 
A797 D, 802 D 110 159 (1) 


hae Aseeeen ee HS Gh PR: he eee ee toe eerie ae ete 


Regler RQ 250... A.. Regelteil siehe 


Bestellnummer VDT-WPP 211/.. 
1428 .. 
250/1250 A&32D 110.171 22-15 
A 8330 110 159 (2) 22-14 % 
A845D 110 177 22-16 } 
250/1275 A 261 D, 485 D 110 0G4 22-1 3 
A 3110, 3440 110 066 22-6 
250/1300 A 662 160 017 21-2 
A 686 100 020 21-2 
A 686 100 026 21-3 
A500 D 110 087 22-8 
A575D 110 075 22-7 
A590 D 110 083 22-8 
A639 D, 663 D 110 089 22-8 
A646 D 110 094 22-9 
A 665 D, 685 D 110 104 22-9 
A674 D, 6750 110 108 22-10 
A745D 110 143 22-13 
A 833 D 110 183 22-16 
A 862 D, 863 D 110 179 22-16 
250/1325 A575 D, 734D 110 119 22-11 
A6770 110 114 22-10 
A697 D 110 124 22-11 
A716D 110 135 22-12 
£790 D 110 156 22-14 
A806 D 110 160 22-14 
250/1350 A 196 D, 645 D 110 093 22-8 
A 261 D, 463 D, 485 D 110 033 22-3 
A881D x 110 182 22-16 
-250/1409 A 14, 15, 28, 76, 92 100 000 21-1 
A19D 110 049 22-5 
A540, 1460 170 000 22-1 
A141D 110 044 22-4 
A 200D 110 064 22-6 
A322D 110 077 22-7 
A5750 110 G54 22-5 
A605 D, 704 0 110 081 22-7 
A671D 110 107 22-10 
A672D 110 106 22-10 
A677D 110114 22-10 
A710D 110 131 22-12 
A737D 110 138 22-12 
A741D 110 141 22-12 
_- 250/1425 A490D 110 003 22-1 
A572D 110 055 22-5 
- 250/1450 419D 110 014 22-2 
A19D 110 061 22-6 
‘ 250/1500 A 19D, 222 D, 302 D, 327 D 110 052 22-5 
A146 D 110 031 22-3 
A322D 110 088 22-8 
: A 368 D, 875D 110 050 22-5 
; A 382 D 110011 22-1 


Regter RQ 275..A.. Regeiteil siehe 
Bestelinummer VIOT-WPP 2117. 
1428 .. 


275/1100 A 865D 110173 22-15 
275/1200 A 865 D 110.174 22.16 


275/1300 A 856 100 028 21-3 
A 892 D 110 891 23-1 


275/1325 A798 D 110 163 22-15 
A 865 D 110 175 22-16 


275/1400 A694 D, 798 D 110 123 22-11 
A694 D, 798 D 110 168 22-15 

Regler RQ 300 .. A - 

300/950 A895D 110 186 

3060/1100 A772D #10 185 


300/1125 A7130 110 129 
A779D 110 154 


300/1175 A599 D 110 085 
A658 D 170 110 


300/1250 A812D 110 166 


300/1275 A577D 110 103 
A 658 0 120 109 
A713D 110 130 
A77SC . 310 155 


300/1325 A5770 : 110 070 
A600 D 110 099 
A658 D 110 102 


300/1400 A 58, 76, 134, 406, 442, 570 106 003 
A 93 D, 4410 110 006 


300/1425 A 405 D, 4540 110 059 
A5720 110 062 


300/1500 A 466 0, 5710 - 110 897 
A723 D ° 110 892 
A725D 110 893 
A727 D _ 110 895 


Regier RO 400... A... 


400/1700 A88D 110 899 


400/1900 A448 D0 110 898 


400/1950 A390 D 110 896 


Regter RQ 450 ..A.. 
450/1250 A812D 110 181 


450/1275 A658 D 110 128 
A713D 110 146 


Regier RQ 175. 


1795/1000 


Regler RQ 200 .. 


260/900 


Regler RQ 250 .. 


250/975 


250/1000 
250/1025 


250/1050 


250/1075 


'250/1100 


*250/1150 


“Regler RO 300... 


300/650 


| 300/900 


“Regler RO 175... 


1475/1000 


175/1100 


_Regler RQ 200 .. 
200/950 
. 200/1000 
tt 
i 
200/1050 


200/71 100 


P1260 


B 286, 291 


B.. 


B 269 
B647D 


B 646 D 

B 646 D, 654 D 
B 623 D, 643D 
B 656 D, 658 D 
8 657 D, 659 D 


B 649 D 
B 651D 


B 326, 337, 357, 369, 373, 377, 387 


B 661 


P510 
P 80D, 87D 
P137D 


P 211,218 


P .. 
P 188 


P 17, 40, 98 
P 24, 40 
P 121 


P550D,67D 


P17, 17, 24 
P17, 17,24 
2670 
8121 

” 126 


5 2 Be ot 9 igh. 


1 428 .. 


Regelteil 


Bestellnummer 


130 012 


100 006 


100 G02 
130 004 


1360 003 
130 005 
130 007 
130 010 
130 011 


130 008 
130 009 


100 001 


120 001 


100 007 


130 006 


410012 
110 022 
110 038 


100 029 


100 025 


100 002 
1000 900 
100 018 


110015 


100 003 
100 004 
110 024 
100 019 
100 020 
170 033 


siehe 


28-1 


Reégler RQ 200 ..P .. Regeiteil siehe 


Bestellnummer VDT-WPP 211/.. 
2428 .. 
200/1100 P 196 ~"" "400 026 . 25-3 
P2790 110 053 26-5 
Regler RO 225... P .. 
225/1000 P98 100 036 25-4 
P118 106 635 24-3 
225/1100 P1145 100 023 25-2 
P 118 100 017 25-2 
225/3250 P115, 207 100 016 25-2 
Regler RO 250... P .. 
250/750 °P 64, 191 100 011 25-1 
P 405 100 014 25-2 
Regler RQ 250... P .. 
250/800 P29 100 005 25-1 
250/950 P120D 110 030 26-3 
250/975 P2100 ; 110 047 26-4 
250/1000 P 26D 110 008 26-1 
P39 100 008 25-1 
250/1025 P 2680 110 052 26-5 
2£0/1050 . P42 100 010 25-1 
P420 110011 26-1 
250/1075 P71D 110019 26-2 
P135D 110 036 26-3 
P 136 D 110 037 26-3 : 
250/1100 P6D,9D, 141 D,641.0 110 004 26-1 
P 10D, 11D, 310,59D, 78D 110 005 26-1 
P24 100 032 25-3 
P 26D 110010 26-1 
P 43D, 44D, 1480 110 031 26-3 
P 50D 110 013 26-1 
P 66D 110017 26-2 2 
P69D 110 018 26-2 } 
P73D 110 020 26-2 i 
P 81D, 82 D, 228D 110 023 26-2 
P 96 D, 132 D, 179 D 110 027 26-2 
F 1110, 1380 110 029 26-3 
P 113 100 015 25-2 
P1310 110 034 26-3 
P1920 110 043 26-4 
P 196 100 031 25-3 
P 269, 278 100 033 25-3 
250/4125 P216D 110 048 26-4 


250/1150 FP 209 a 100027, 25-3 


sresnte tT eetrare 


SR TOMI wR PT ne Ie Ts 
Tne EONS € Sere eae, 


2560/1200 P 252 7 Se ee 


Regler RQ 250..P.. Regelteil siehe 


Bestellnummer VDT-WPP 211/.. 
2 428 .. 
: 250/1250 P70 100 013 25-2 
P 102 100 012 25-2 
2500/1300 P 65D, 250D 110016 26-2 
250/1400 P7390 110 025 26-2 
Regler RQ 275..P.. 
275/780 P30D 110 009 26-1 
Regler RO 300... P .. 
300/750 P 105 100 028 25-2 
“300/900 P950 110 026 26-2 
P 271 100 034 25-3 
300/1006; P40 100 0G9 25-1 
P1450 119 640 26-4 
300/110 P143D 110039 26-3 
P1790 110 042 26-4 
P 186 D 110 050 26-4 
P 193 D 110 045 26-4 
P219D 110051 26-4 
300/1250 P 187 100 024. 25.3 
P 189 D 110044 26-4 
300/1275 P100D 110032 26-3 
300/1300 P65D 110 035 26-3 
P 134D 110 044 26-4 
P174D 110 049 26-4 
‘Regler RO 750... P .. 
750 P214 100 028 25-3 
Regier RQ. 1100... P .. 


1100 P214 100 030 25.3 
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Use English cove: sheet as shown 
alongside 

Utiliser la feuille-cache ci-contre en 
langue francaise 

Emplear ta hoja cubertera al lado 
en espanol 


Bis VOT-WPP 211/2-120 sind die Prufwerte nach 
PRG .. Z Bezeichnung aufgefuhrt, ab VOT-WPP 211/21-1 
nach 4estellnummer. 


andern nichts an der Einstellung und werden nicht beson- 


ders aufgefuhrt. % 
$ 


The test specifications are listed by FRG ... Z 
designations up to VDT-WPP 211/2-120: from 
VDT-WPP 211/21-1, by the part numbers. 


Letters denoting modification and fitting (e.g.: 
RQ../.. AA... DR) involve no changes in the settings 
and are not listed separately. 


Les valeurs d’essai son? ordonneées suivant !a désignation 
PRG .. Z pour tes imprimés jusqu’a VDT-WPP 211/2-120 
et suivant la reference a partir de VOT-WPP 211/21-1. 


Les lettres indiquant une modification et le montage 
(p.ex.: RQ ../.. AA .. DR) no changent rien au réglage et 
né€ sont pas particulierement mentionneées. 


Los valores de ensayo estan ordenados segun la 
designacion PRG ... Z hasta folleto VOT-WPP 211/2-120, 
a partir de VOT-WPP 271/21-1 segun numeros de 
pedido. 


Letras indicadoras de cambios y de montaje (e}.: 
RQ ../.. 4A... DR) no influyen el regiaje y no se indican 
especialmente. 


Prufwerte 42 
Flichkraftregier \'DT - WPP 211/21 - 1 


2 Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..A.. ersetz! 10.67 


PRG 1 428 100 000...011 


T Gleitstemuberpruiung Endregeiung [Leeriautregeiung [ Angteichung | 
| Einstellpunkt Prufwerte pia ory Prufwerte { 


U/min | RW mm lusmin RW mm! U/min mm _ sane U/min | RW mm U/min {RW mm 


RQ 250/1400 A... 


; 


PRG 1 428 100 002 
400 15. 7~ 16, 3| 400 


PRG | 428 100 003 RQ 300/1400 A. 
1400 115, 8- 530 | 


PRG 1 428 100 004 
15, 7- 16, 3} 450 


Prufanieitung siehe VDT-WPP 001/4. samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1 Posttach 50. Printed in the sccleial Republic of Germany — 
Imprime en Republique Fédérale d Aliemagne par Robert Bosch Gm 
Cie Prufwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervielfatligt 

° oGer anderweitig ausgewertet werden. 


SE em | ee Lae Ss Be SPE ek Pea cee ol Sai teae alee HO Raed Mt tetas las o eluggaastst Onn AUR ALES mel Gr tise ine Sateu ou uaesesmntne. gee baat tae see an goes 


Cig es 


Glenste:rsberprufung | Endregetung Leerlaufregeiung Angieichung 
Einstellpunkt | Prifwerte Einstellpunkt] Prutwerte 
RW 


u/min | QW mm U/min evn min lRw mm 
[ [2 3 4 15 


pag 1428 100 005 


U/min | mm u/min | RW mm U/min | RW mm 


prac 1 428 100 006 
500 | 15, 7-16, 3/500 


pag 1 428 100 007 
15, 6-16, 2} 450 


PRG Angleichweg Mab a mm 


RQ 250/1250 A.. 


Angleichweg Mafia 


150 | 7,4-8, 1 


4 PRG } 428 100 010 - mm 
" | 15,6-16,41600 {16 
pRG | 428 100011 _ omn 


Prufwerte 42 


¥ 
Fliehkraftregier VOT - WPP 211/21 ~ 2 


2. Ausgabe 
Fliehkroftregier RQ..A.. 8. ersetzt_ 10.67 


PRG 1 428 100 012...023 
Leerlaufregelung | Angietchung 
Einstelipunkt! Profwerte 
RW 
U/min tmm [U/min |} RW mm U/min (RW mm 


Einstellounskt Prufwerte 


RW mm} U/min TRW mm 


PRG ] 428 100 013 RQ 200/1300 A.. a Angieichweg MaBa = = mm 


1306 N19, 6-20,01400 |0 
1330 9, 5-18,0 
1360 D-12,0 


1410 0 


450 |20 


450 19, 6-20, 4 
VH ca 49° 


PRG 1 428 100 014 RQ 200/1250 A Angizichweg MaBa = — mm 


Angleichweg Mafia= mm 


1200 {i9,6-20,0 Pe 


PRG 1 428 100 016 RG 200/1300 A Angleichweg Maka = — = mm 
500 19, 6-20, 4 |500 20,0 [1400 8,8-14,8 | 460 100 | 9,0-11,7 [-  |- 
7430 | Abregel- |VH ca.49 {1430 #,6-12,6 200 | 6,2-9,2 | 
beginn 1460 0-9,9 300 1 1,0-4,8 | 
1560 | 0 360 | 9 | 


Prufanleitung siahe VOT-WPP 001/4. samtliche Pruiwerte gelten nur tur Bosch-Einspritzpumpen-Prutstande und -Prufgerate 


iA Robert Bosch GmbH, 0-7? Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprime er. Republique Féderale d'Allemagne par Robert Bosch Gm5H 
Die Prufwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vevvieltaltigt 
oder anderweitig ausgewertet werden. 


' ea , 
pag | 428 100 018 RQ 250/1200 A Angleichweg MaBa = - mm 


PRG 1 428 100 019 
600 115. 6-16,4 600 


Angleichweg MaBa~ = = mm 


PRG 1 428 100 020 - RQ 250/1300 A 


Angleichweg Mali} a 


Angleichweg Ma8 a ~ 


Angleichweg Ma a ~ 


650 {200 
VH ¢@.49° 11270 |8,6-15,2 


Prufwerte | 42 
Fliehkraftregier VDT - WPP 211/21 - 3 


Z. Ausgabe 


Fliehkraftregler RQ..A.. erseizt_ 10.67 
PRG 1 428 100 024... 


Gleitsteinuberprutung {Endregelung Leerlaufregeiung | Angisichung 
| Einstellpunkt | Prufwerte Einsteilpunkt! Prufwerte | 
RW 
{ 
; U/mi RW mm {U/min RWinmiU/min | RW mm be mm | U/min | RW mm Userrn TRW mm 
2 \ 4 3 


428 100024. __ RQ 200/900 A 
i 115,716: 7-168) 600 hie, 0 {500 15,6-16,0| 550 | 0 
| [750 7,0-12,4 


980 0-8,2 
1040 


ag 


PRG | 428 100 025 RQ 250/1200 A.., 


PRG 1 428 100 026 


lz 500 [16,0 


PRG | 428 100 027 . 
15, 7- 16, 3 |700 


[1350 10, Z- 14, 8 
1400 D-8,5 
1450 0 


ieee 


-RG 1 428 100028 RC 5/13 Angleichweg Ma,a= = mm 


Prufanieitung siene VDT-WPP 001/4, samtlicne Prutwerte gelten nur tur Bosch-Einspritzoumpe-Prufstande und -Prulge-ate 


Robert Bosch Gmbh. 0-7 Stuttgart 1 Postfach 50 Printed in ce Std Republic of Germany ~ 
Imprime en Republique Fécerale d Allemagne par Robert Basen Gm 
Die Prufwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervieltaltigt 

=" 


oder anderweitig ausgewertet werden. 


| BOSCH 


Prufwerte 
Fliehkraftregier 


Fliehkraftregler RQ..A.. 
PRG 1 428 110 000...013 


PRG 1428 110 000 


| 17200 | 14, - 1100 114,5 
| 


r 
4 


PRG 1 428 110 001 


13, 9-14, 1 
,6-14,1 
} 


-10 


PRE 1 428 110 002 


prs 1428 110 003 
14, 4-15, 2]1350 |14,8 


prc | 428 110 004 


A2 
VDT - WPP 211/22 - 1 


2. Ausgabe ; 
ersetzt 10.67 


laufregelung | Angleichung | 
Einstellpunkt! Prufwerte ! i 
R 


| Gleitsteinuberprufung {Endregelung Leer 
E:nstelipunkt Prufwerte i 
U/min RW mm ta RW mm{U/min | RW mm 


U/min | RW mm Uim:n | RW mm 
142 
Angleichweg MaB a - 0, 5mm 
150 | 6, 6-8, 2 350 116-21 
250] 4,4-6,8 | 600 | 15,3-15,9 
350 [ 1-3,8 800 | 14,6-15,2 
430 1000; 14,5-14,6 


Angic:chweg Maia =), 6mm 


1000 | 15,3-15,6 
1200 | 14,7-15 


Prufaniaitung siehe VOT-WPP 0011/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Prufgerate 


Rober: Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart t Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprime en Republique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 

Ore Prufwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervielfaltigt 

oder anderweitig ausgewertet werden. 


i ce A ngleichung | 


ae Prutwerte 


WwW 
~ min RW mm en U/min | RW mm U/min }imm | U/min} RW mm U/min | RW mm | 


PRG 1 428 110 005 RQ 200/ 2 Angleichweg MaB a= Q) 4nm 
14, 3-15, 1] 1300 


PRG 1 428 110 006 RQ 300/1400 A. .D 


1350 | 14, 3-15, } 1350 : 14,7 | 1400 114, 5-14,7| 500 


PRG 1 428 110 007 
14, 1-14, 9 1150 


pra 1428 110 008 
1130 | 13, 5-14, 11 1130 {13,4 {1150 113, 2-13, 4! 440 


preg | 428 110 009 


350 | 16-16,5 
600 | 15,5-15, 


0 | 1815 | 


300 | 16-21 | 


pag 1 428 110010 i Angieichweg MaBa 0,3 mm 
14, 7-15, 3} 950 : 15,7-16,d 

700 | 15,4-15, 
900 | 15,0-45, di 


pac 1 428 110 01) ue Angleichweg Mal: a 0,9 mm 

600 115,6-16 : 
15, 8+ 16, 2 
14, 7- 


| 13, BS 
i 


Prufwerte 42 


Fliehkraftregier VDT - WPP 211/22- 2 2 


. 2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..A.. ersetzt. 10.67 


PRG 1 428 110 012...023 


| Gleitsteinuberprutung 


Endregelung 
Einstellpunkt | Prutwerte 


Leerlaufregelung 


Angleichung 
Einstellpunkt} Prufwerte i 
Ww 


| R 
| U/min | RW mm U/min | RWmm Usmin | RW mm rai mm | U/min | RW mm 
i 
1 
= IS l 
pag 1428 110012 RQ 250/1100 A. .D Angleichweg MaB a -0,3 mm 


1050 | 14, 6-15, 1 1050 1100 /14,8-15 1520 /0 7,2-8 400 | 16-21 

| | 1120 |11-14, 5 6,4-8,1 1450 | 16-16,4 
| 1-3,4 600 | 15,7-16 

| 0 800 | 15-15,2 


ong 1428 110013 RQ 200/1000 A..D 
15, 6-16, 4| 550 


16-16, 3 
15, 8-16 
19,2015;6 


6,5-8,1 |400 | 15,8-21 
| 4,4-6,7 |500 | 15,6-16 
-3,6 |700 | 14, 8-15, 2 


/ 


0 850 | 14,2-14,5 


_ 


0,5 mm 


Angieichweg MaB a 


16 


pag 1428110016 


1200 [i4,8 


| 


Prifanteitung siene VOT-WPP 001/4, samthche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Prufgerate 


3 Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
imprime en Republique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 
< Die Prufwerte durfen nicht ohne unsere Zustimmung vearvielfaltigt 
ods: anderweitig ausgewertet werden 


1000 | 14, 8-15,3 


Gleustemuberprifung | Endregetung Lee-iaufregelung Angieicnung 
| Einstellpunkt | Prifwerte Einstetipunkt} Prufwerte 1 
RW 
t ! 
U/min RW mn RVI mm) Us min [Rw mm mm ein) RW mm U/min }RW mm 
1 2 9 | 10 | "1 lho | 


pRG |] 428 1:0017 
PRG 1 428 110018 


PRG 1 428 110019 
1100 | 13, 6-14,4 1100] 13,9 


PRG 1 42& 110 020 Angieicnweg MaB a 0, 3 mm 


“pag 1 428 110 021 


100] 6, 8- 
200] 4, 4- 
' 300! O- 


PRG 1 428 110 022 Angieichweg Ma8 a 0, 35 mm 
1050 | 13,8-14,4 1050| 14,2! 


pag | 428 110 023 RQ 200/1150 A..D Angieichweg Maha 0, 55 mm 


15,5-15,9 
1200 13-12,5 = 15, 1-15, 5 
1240 |0-5 14,6-15 
1270 0 


Priifwerte 
Fliienkraftregier 


“Fliehkraftregler RQ..A.. 
PRG 1 428 110 024...035 


Prufwerte 


Gleitsteinuberprufung |Endregelung 
i Einstellpunkt 


RW mm) U/msin 


1 
!U/min 


} 
j 
1 
| 


1 
U/min 


PRG | 428 110 024 


1000 | 14, 2-15 
| 4-12, 6 


| | 1140 D-6,5 


pra 1428 110 025 
4, 1-14,711250 


| 
| 


PRG | 428 110 026 
14,2-14,811050 |14,5 


pag 1 428 110 027 


eects 
14,6-15,4 41200 {15 1265 
1280 
1320 


1370 


prac | 428 110 028 


42 
VDT - WPP 211/22- 3 


2. Ausgabe 
10.67 


ersetzt 


| Angleichung 


| Urmin [RW mm 


Leerlautregeiung 
E:nstellpunkt! Prufwerte 


1700 | 15,8-16,0 
850 |15,3-15,6 
1100 | 14, 4-14,6 


Angleichweg Maia ~ 0,3 mm 


6,5-8,1 [350 |16-16,5 
800 15,816 
1000 | 15, 2-15, 6 


ie a | 


Angleichweg Ma8 a = G, 4 mm 


15, 8-16, 2 
14,9-15,3 
14, 6-14, 8 
14,6-14,7 


Prufanieitung siehe VOT-WPP 0001/4, samtliche Pruiwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Pruigerate 


BOSCH 


rs Pras 
cy 


Robert Bosch GmbH. V-7 Stuttgart i Postfach 50 Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprime en Republique Federa!e d Allemagne par Robert Bosch GmbH 

Ore Prufwerte durten nicht onne unsere Zustimmung vervielfaitigt 

oder anderweitig ausgewertet werden 


Leerlautregetung Angieichung 


0 900 


Prufwerte E:nstelipunkt] Prutwerte 
R 
RW mm i ie , U/min | RVI mm 
6 : 
pag 1 428 110 029 RQ 2501000 A..D apicawectiie <0; Cae 
980 13, 4-14, 2} 980 113,8 Eons 135, 6-13,8] 450 | 0 6,3-8 — | 300 16-21 
1070 110-13,8 ! 3, 8-6, 8 400 | 15, 8-16, 
; 0-4 | 700 


14, 5-15 
13, 8-14, | 


__Angieichweg Mai a “0,6 mm 


ll 
so Js. 96,0 

y 15,3-15,5! 
0 goo 14,5- 14,8] 
| 1059}14,3-14,5| 


| | 


cmt a ne 


PRG | 428 1410 030 


pag 1 428 11003) 


13, 5-14, 3) 1450 113,9 {1500 113, 15, 7-16, 
15, 5-15, 
15, 1-15, 
13, 9-14, 


Angieichung M23 a -9,465 mm 


PAG } 428 110 032 RQ 250/1250 A..D Angleichweg Mafi a 0, 5 mm 
| 1200 1250 114, 2-14,4| 540 400 | 15, 8-21 


PRG 1 428 110 033 RQ 250/1350 A..D Angleichwey Mab a 0, 4 mm 
15,6-16,41 550 116 {1350 |14, 5-14,7| 550 


11100 
/1200 


See haley ted 


PRG } 428 110 034 


pag 1428 110035 RQ 250/1150 A..D 
15, 6-18, 4] 500 1150 113, 9-14, 1 


Prufwerte 42 
Fiiehkraftregler VDT - WPP 211/22- 4 


2 - Ausgabe 


Fliehkraftregler RQ..A.. . ersetzt 10.67 


PRG 1 428 110 O3c...046 = 


| Giertsteinuberp: tung ;Endregeiung 


Leerlaufregeluns Anglerchung 


| :Emsteilounkt Prufwerte : Einstelipunkt} Prufwerte 
j RW 

| Urmin RW mm jurmin | Aw mmjU/min |} RW mm U/min |IRW mm 
| | | | ! 

; 2 13 _fa 5 E — 
pas 1428110 196 RQ 200/1000 A. .D Angleichweg MaB a =, 4 mm 

fine 

950 | 146-15, 4195 
| _ | 15, 4-15, 8 
| , 800 | 15-15,4 
: | i | 900 | 15-15, 1 
| | 


pRG | 428 110 037 
1000 | 14,6-15,4] 1006 115 


13,7> 16,8 
15,3-15,8 
15-15,4 

14,9-15,0 


| 
— | 


PRG | 428 110 03& 


15, 6-16 
15,3-15, 7 
15- 15,4 

15,4-15,7 


Prufanletturg sieghe VDT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stutigart 1 Posttach 50. Printed in tne Federal Republic of Germany - 
Imprime en Reo. vi que Feacrale d'Allemagre par Robert Bosch GmbH 

Ore Prufwerte durteg nicht ohne unsere Zustimmung vervielfaitigt 

oder anderwaitia ausgewertet werden 


Leerlaufregelung 
Einstelipunkt) Prutwerte 
RAW 


U/min | mm | U/min | RW mm 


prc | 428 110 04) 


PRG 1428 110 042 
14,6-15, 4} 1050 


PRG 
prc 1428 110044 RQ 250/1400 A. .D 
13,2-14 | 1370 
era 1 128 110 045 
13, 5-13, 7% 43010 


1100 | 13, 3-14, 1 1100 


pag | 428 110 045 
! 6).0°8 1 
4,2-6,5 


0-1,9 


RQ 250/1250 A..D 
15, 5-15, 9 
15, 3-15, 7 


org 1428 110 046 
“11200 |14, 3-15, 111200 
0-9 | 1900 114, 7-15, 1 
1950 |14,7-14,8 


Prufwerte 

Fiienkraftregier VDT = WPP 211/22- 5 
—_ Ausgabe = 

Fliehkraftregler RQ..A.. ersetzt 10.67 

PRG 1 428 110 047...057 


Gleitsteinuoerprufung |Endregeiung Leeriaufregelung Auiglerchung ] 
Einstelipunkt Pritwerte Einstelltpunkt} Préfwerte 


RW 
U/smin RV mm U/min |RWmmjU/min |} RW mm U/mrin te U/min } RW mm 


Angleichweg Ma a = 


prq | 428 119 049 RQ — A..D 


13, 8-14, 6] 135C 15,7- 16,3 
15, 5-16 
14, 8-15, 2 
14,4-14,8 


prac 1 428 110 050 
14-14,8 {1450 | 14,4;1500 


Pra | 428 110 05) (1) RQ 200/1250 A. .D 


120G 19,0-19,6 1200 | 19,3 
Abr2gei- 
beginn 


Prifenieitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prutwerte gelten nur fur Bosch-Eir.spritzpumpen-Prufstande und -Pritgerate 


Robert Bosch Gmbil. 0-7 Stuttgart 1 Postfach SO. Printed in the Federa: Republic «ft Germany —- 
Imprime er RepuLlique Federale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH 

Die Prufwerte durfen nicht ohne unsere Zustimmung vervielfaltigt 

oder anderweirtig ausgewertet werden. 


Gleitsteinuberpritung | Endregelung 
Einsteollpunkt 


Uimin | RW mm RW mm 


PAG 1} 428 110 052 
13, 7~ 4, 51 1450 


prg | 428 110 053 


prc | 428 110 054 


pag 1 426 110055 
550 |15,7-16,3)} 550 


pag 1428 110 056 
450 {15,7 16,3/450 


pag 1428 110 057° 


Prufvverte 


U/min 


RW mm 


Leerlauiregelung 
Einstetipunkt| Prifwerte 
RW 


Angleichung 
i 
U/min | RW mm 


Angleichweg MaB a ~Q, 45mm 


500 | 15, 8-16, 4 

700 |; 15,4-15, 

'900 | 15,0-15,3 
14,7-15,0 


U/min |} mm {| U/min} RW mm 


15,8-16,6 
14,9-15,4 


Angleichweg MaB a 0,5 mm 


Angleichweg MaBa 0,65 mm 


950 | 15,6-15,9 
0 fioso 15, 2-15, 5 
1200 | 14, 4-14,8 
1310 | 13,6-14,1 


0,3 mm 


Angleichweg MaB a 


Prufwerte 42 
Fliiehkraftregier VDT - WPP 211/22- 6 


Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..A.. ersetzt 10.67 


PRG 1 428 110 058.. .069 

Gleitsteinuberprufung |Endregelung 
Einstelipunkt Prorwerte 

usmin | RWmm u/min |RWmmlu/min {RW mm 


pag 1428 110 058 
11000 114, 3- 


Locrlaufregelung Angleichung 


Emmstetipunkt] Prutwerte 


R 
mm | U/min | RW mm U/min | RW mm 


U/min 


16-2] 
16-16, 6 
15, 9-16 
14,7- 14,8 


16-21 
15,7-16,4 
114, 8-15, 4 
14,4-14,6 


1 428 110 060 


PRG 


15,1-15, 


ae 


pac | 428 110 061 RQ 250/ 1450 A..D Angleichweg MaB a = 0, 55mm 


' 13, 8-14, 6 11000 | 14,2 h460 15, 8-21,0| 


15, 6- 16,0 
14, 8-15, 2 
14,2-14,5 
PRG 1 428 110 062 RQ 3500/1425 A..D Angle:chweg MaB a - 0,9 mm 
1425 |14,2-14,4 11050 115,7-16,0 
1440 |10,5-14,4 
6,5 


1250 |15,4-15,8 


? 


Prufanleitung siene VDT-WPP 6001/4, samtliche Prafwerte gelten n_r fur Bosch-Einspritzcumpen-Prufstande und -Prufgeréts 


Rorert Bosch GmbH, D-7 Stuttyart 1 Postfach 50. Printed in the Federa! Republic of Germany - 
Imprime er Republique Féderaie d sllemagne par Robert Bosch GmbH 

Die Prufwerte durfen nicht one unsere Zustimmung vervielfaltigt 

oder anderweitig ausgewertet werden 


Leeriaufregelung Angleichung 
Einstellpunkt Frifwerte 


U/min |} RWmm!] U/min |RW mm 


prc 1 428 110 063 .- Angleichweg MaB a = 9, 55mm 


PRG 1 428 110 064 
13, 6-14, 4 1300 


PRG } 428 110 065 a Angleichweg MaB a = 0, 4 mm 
i 1050 }14,4-15,0] 1050 | 14,71 1125 | 14,5-14,7)] 520 


, 
‘ 
, 


pag 1 428 110 066 

| 600 | 15.6216, 1275 114, 8-15 
| 1300 |9, 8-14, 2 

1340 lo-9, 4 

1410; 0 


| 
| 
| 


pRG 1 428 110 067 RQ 250/1 100 A..D Angleichweg MaB a 0, 4 mm 


14, 3-15, } 1050 1100 |14,5-14,7} 530 
1120 | 10, 4-14, 2 


erc | 428 110 068 
15,6-16,4/600 | 16 


PRG 1 428 110 069 oe Angleichweg Maia 0, 3 mm 


Prufwerte | 42 
Fliehkraftregier VDT - WPP 211/22- 7 

2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..A.. ersetzt 10.67 
PRG 1 428 110 070...081 


Gieitsteinuberprufung |Endregelung {Leeriaufregetung Angleichung 
| Einstellpunkt Prufwerte Einstelipunkt| Prufwerte 
RW 
| U/min | RW mm lu/min |RWmm|U/min | RW mm mm }U/min | RW mm U/min [RW mm 
| | 
| 
| « | 2 {3 4 5 6 Q 


prc | 428 110070 RQ 300/1325 A..D 2. Angierchweg MaBa Q,3 mm 


1250 | 14,7-15,3] 1250 1325}14,8-15,0} 560 
1350/12,0-15,0 
1500! 0 - 3,4 
1540 0 


pac | 428 11007) RQ 200/1150 A..D 


15,7-16,3) 450 1170} 13,9-14, 1} 430 
1180] 11,0-14, 1 


PRG 1 428 110 072 
14,6-15, 411100 


erg | 428 110073 
14,7-15,3 


15, 8- 16,0 
15,3-15,6 
14,7-15,0 
14,4-14,5 


Prifanleitung siche VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, D-? Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany ~ 
Imprimé en Repudlique Féederale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH 

Die Prutwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervieifaltigt 

oder anderweitig ausgewertet werden 


Leerlaufregetung Angleichung 


U/min | RWmm 


erg | 428 110075 


15,6-15,9 
15, 1-15,4 
14,2-14,6 
13, 9-14,3 


PRG 1428 110076 RQ 200/1150 A..D Angieichweg MaB a = 0, 55mm 
15, 7-16, x 1170 | 14, 2-34, 4) 500 


1229 |0-10,0 14, 6-15, 0 
: 14,2~14,5 


PRG 1 428 110 077 RQ 250/ 1400 A. .D Angleichung MaB a = 0, 4 mm 


1300} 14, 3-15, 1300] 14,7 1400 14, 3-14,7] 500 15,9-16,7 
15,4-15,8 


14,7-15,2 


1 428 110 078 
14,7-15, 


PAG RQ 250/1200 A..D Angleichweg Mali a - 0, 3) mm 
1200 | 14, 8-15, 0 15, 8-16,7 
1220 | 11,6-15,0 15, 2-15,6 
15,0-15,2 
15,0-15, 3 


pRG | 428 110 079 RQ 200/1200 A..D angieichweg Maja 0,4 mm 
15, 7-16, 1220 | 14, 4-14, 8! 420 


pag | 428 110 080 RQ 250/1150 A..D 


1100 | 14,7-15,3} 1100/15,0} 1170 14,7-15,0) 500 


1150}14,8-15,} 
1250|14,4-14,7 


Prifwerte — 42 
Fliehkraftregier VDT - WPP 211/22- 8 


2. Susgabe 
Fliehkraftregler RQ..A.. ersetzt_ 10.67 


PRG 1 428 119 082...093 


Gleitsteinuberprufung |Endregelung Leerlaufregelung Angleichung 
Einstelipunkt Prufwerte Einstelipunkt} Prifwerte 
RW 


RW mmji U/min | RW mm U/min {mm !Us/mis | RW mm 


pag 1 428 110 082 RQ 200/1300 A..D 


pag 1 428 110 083 RQ 250/1300 A..D 
1250 |14,7-15,3} 1250| 15,0] 1320 |11,2=15, 1| 550 


prRG | 428 110 084 RQ 2000/1300 A..D 


1250 14,6-15,2 | 1250] 14,9] 1320 |14, 4-14, 9] 430 
1360: | 1,6-11,0 
oe 0- 4,1 
. 1420 0 


pro | 428 110 085 RQ 300/1175 A..D 
14, 7-15, 311100 


pac | 428 110 986 


RQ 200/900 A..D 


Prufanieitung siehe VDT-WPP 00174, sarntliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzsumpen-Prufstande und -Pritgerate 


Rotert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgarl 1 Postfach 50. Printed in ihe Federal Republic of Germany — 
imprime en Republique Fédérale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 

; Die Prufwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervieltaitigt 
oder anderweitig ausgewertet werden. 


Angieichung 


pag | 428 110 088 
1450 | 14, 3-15, 1} 1450 


prg 1 428 110 089 


14,9-15, 5} 1250 | 15, 2}1320 


pra 1 428 110 090 


15,716, 3 15, 7-16, 0 
7,5-14,4 


0 


pra 1 428 110 091 


15, 0-15, 6] 550 600 15,4-15,7 
800 |14,8-15, 2 

14, 2-14, 5 

13, 9-14, 1 


pro 1 428 110 092 
15, 6-16, 4] 600 


pag | 428 110 093 Angierchwcg MaBa 0,3 mm 
15, 6-16, 4| 550 | 


Prifwerte 42 
Fiiehkraftregier VDT - WPP 211/22- 9 


2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..A.. ersetzt 10.67 


PRG 1 428 110 094...105 


Gleitsteinuberprifung | Endregelung Leerlaufregelung Angleichunc 
Einstel!punkt Pritwerte Einstelipunkt| Prufwerte 
RW 
! 
i" RW mm -—< RWmm]U/min | RW mm U/min |mm | U/min | RW mm U/min [RW mm 
| | | 
5 6 7 8 


prac | 428 110 094 RQ 250/1300 A..D Angleichweg MaB a= (6 mm 
13,6-14, 1}510 10 


15,9- 16,0 
15, 3-15,6 
15,0 15,3 
14, 5-14,7 


erg 1428 110 096 
900 13,814, 4 


PRG | 428 110 097 


pac | 428 110 098 Angleichweg Ma8 a= < mm 


Priufanleitung siehe VDT-WPP 001/4. samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzoumpen-Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. D-7 Stuttgart 1 Postfach 50 Printed in the Federal Republic of Germany — 
Imprime en Republique Fedérale d' Allemagne par Robert Bosch GmbH 

Die Prufwerte acrien nicht ohne unsere Zustimmung vervielfaltigt 

oder anderweitig ausgewertet werden 


Gleitsteinuberprifung | Endregelung Leeriaufregelung 
| 


PRG 


PRG 


PRG 


PRG 


PAG 


PRG 


Einstellounkt Prifwerte j£instellpunkt) Frufwerte 
RW 


U/min |RW mm U/min jmm | U/min | RW mm 


1 428 110 099 
15, 7-16, 3] 600 


1428 119 100 RQ 2560/1100 A..D 


14, 7-15, 3} 1050 | 15,011120 | 14, 8-15, 510 
1150 |7,0-13,9 
1170 | 0-9,6 
12301 0 


1 428 110 101 RQ 250/1100 A. .D 
14, 9-15, 2) 1050 


1 428 114} 102 


1 428 110 1¢3 


15,0}1275 114,7-15,0 
,0-13,;5 


1 428 110 104 
15, 7-16, 31 550 


Angicichung 
1 


U/min "RW mm 


15, 8-16, 0 
15, 4-15,7 
15,3-15,6 
14,9-15, 1 


Angieichweg Mai a 0, 4 mm 


500 
600 


700 


Pruifwerte 42 
Flichkraftregier " YDT - WPP 211/22- 10 


- Ausgabe 
Flieh\raftregler RQ..A.. ersetzt# 10.67 


PRG i 428 110 106...115 


Gieitsteindberprufung |Endregeiung 
cinstellpunkt 


Leerlaufregelung 
Einstelipunnt 
RW 


Prufwerte Prifwerte 


! 
U/min | RW mm Usmin |RWmmiu/min | RW mm ram | U/rin } RW mm 


PRG 1 428 130 107 RQ 250/1400 A..D 


12, 5-13, 1}1350 {12,8 1420 |12, 4-12,8/5'0 
1450 |8,0-12,6 
1500 |0-8,0 
| 0 
oe eee 


Angieichweg MaBa_ ~~ 1,0 mm 


PRG 1 428 110 108 
15, 7-16, 3 }1250 


PRG 1 428 110 109 
600 15, 7-16, 3 }600 


16,0 11290 114, 3-14, 71560 
340 |5,6-11,6 


1150 


14,6-14,7 


PRG 1 428 110 110 


500 16,0- 16,3 | 
750 }15,8-16,0 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1 Pesttach 50 Printed in the Federal Republic of Germany - 
Impnme en Repudlique Fédesaia ad Allemagne par Hobert Bosch GmbH 

Ore Prufwerte durten nicht ohne unsera Zustimmung vervielfaltigt 

oder anderweitig ausgewertet werden 


Leerlaufragelung Angileichung 


Préfwerte »|Einstellpunkt] Profwerte 
RW 


U/min fmm u/min | RW mm U/min | RW mm 


Wmm U/min | AW mm 


U/min | RW mm 


Gleitsternuberprafung | Endregelung 
Einstellpunkt 

U/min R 

1 2 f 


. 


pac 1428 110 211 RQ 250/1400 A..D 


14,8-15,2| 520 | 0 
4,0-12,0 


prc 1428 110 112 RQ 250/1200 A..D 
550 15,7-16,31 59 | 6,0 1200 [14,5-24,9] 520 | 0 


1220 B,6-14,0 
1250 0-9, 5 
1310 | 0 


PRG 1 428 110 113 RQ 200/1050 A. .D 
2 or i 
19, 6-20, 41600 | 20,0}1070 |18,€-19,2 |] 560 |0 


PRG 1428 110 114 
15, 7- 16,3 


P&G Angleichweg Maha mm 


PRG Angieichweg MaB a mm 


Prufwerte 
Fiiehkraftregier 


Fliehkraftregler RQ..A.. 
PRG 1} 428 110 118...129 


| Gleitsteinuberprufung |Endregelung -_ 
Einstetipunkt Prufwerte 


U/min RW mm jU/min RWmm:U/min | RW mm 


prc | 428 110 119 


PRG 1428 110 121 
550 |15,7-16,4 550 


42 


VDT - WPP 211/22- 11 


2. Ausgabe 
ersetzt 10.67 


Angieichung 


Leerlaufregelung 


E:nstelipunkt} Profwerte 
RW 


U/mn | RW mm 


15,9- 16,9 
15, 8- 16,0 
15, 6>'1558 
15, 2-15, 4 


15, 8-16, 0 
850 |15,6-15,9 
900 | 15,3-15,6 
950 |15,2-15,3 


Angieichweg Ma} a = mm 
‘ 


Prifanieitung siehe VDT-WPP 00/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Prutgerate 


BOSCH 


Robert Bosch Gmbn. 0-7 Stuttgart 1 Posttach 50. Printed in the Federal Republic of Germany ~ 
Imprime en Republique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmdH 

Ore Prutwerte durten nicht onne unsere Zustimmung vervielfaltigt 

oder anderweitig ausgewertet werden. 


Leeriautregelung Angleichung 


Einstelipunkt] Prifwerte 
RW 


| Seteerorihing Endregelung 
Einstelipunkt Prifwerte 


U/min Jmm | U/min} RW mm U/min {RW mm 


pag 1 428 110 124 
15, 7-16, 3] 55C 


15, 8-16, 0 
15, 6-15, 8 
15, 2-15, 4 


pra | 428 110 125 
15, 7-16, 3! 550 


ii 


prg | 428 110 126 
15, 7-16, 3} 550 


15, 8-16, 0 
15,4-15,7 
15, 0-15, 2 
13, 6- 13,8 


pag |} 428 110 127 0,6 mm 


15, 7- 16,0 
115, 2-15, 5 
14, 6- 15,0 


Angleicnweg Mali a 


650 
800 
900 


50 | 16, 0}1270 [13, 6- 14, 1; 500 
1300 15, 0-12,0 
1340 ae 6 


0 


Angleichweg Mai a 0,4 mm 


; 850 115, 8-16,6 
be 19,9" 15,7 
15,4-15,6 

150 14, 7-15,0 


pag | 428 110 129 a3 Angleichweg MaBa Q,2 = mm 


15, 9- 16, 0 
15, 8-16, 0 


15, 6-15, 8 
15, 4-15, 6 


Priifwerte 42 
Flieha«raftregier VDT - WPP 211/22- 12 


2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..A.. ersetzt 10.67 


PRG 1 428 110 130...141 


Gleitsteinuberprufung |Endregelung Leerlaufregeiung Angieichung 
Einstellpunkt Prufwerte Einstetlpunkt{ Prufwerte 
RW 


Usmin | RW mm U/min | RW mm ; mm U/min |RW mm 


15,4[1280 !15, 1-15, 15, 8-16,0 
1330 {7, ; 15,7-16,0 
1370 15, 4-15, 6 
1440 


prc 1 428 110 332 


535156 
1000 | 14, 7-15, 0 
1050 | 14, 4-14,7 


pac | 428 110 133 ss Angieichwee Ma a 0,6 mm 
550 13, 7-16, 3 [550 


pag | 428 110 134 re Angleichweg Ma8 a - 0,8 mm 


15, 7-16, 3 1550 15, 8-16, 0 
14, 8-15, 1 

950 |14,3-14,6 

1100 | 13, 5-13, 7 


Prufanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einsoritzpumpen-Prutstande und -Prufgerate 


Robert Bosch G: inbH, D-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany ~ 
imprime en Republique Federale d Allemagne par Robet Bosch GmbH 

: Die Prufwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervieifaitigt 
oder anderweitig ausgewertet werden. 


Gleiisternuberprufung | Endregelung Leeriaufregelung Angieichung 
Einstellpunkt Pritwerte Einstellpunkt} Prufwerte 
RW 


U/min {RW mm 


eng 1428110135 RQ 250/1325 A..D Pe Tee Oe eres 


15, 8-16, 0 
15,6-15, 8 
15,2-15,4 
14,7-14,9 


PRG 1 428 110 136 RQ 250/1150 A..D Angieichweg Ma8 a =0,6 mm 
15,7-16,3 550 1170 , 13, 7-14,0} 520 750 | 15, 8-16,0 
1200 |5,0-12,5 800 | 15, 5-15, 8 

900 


PRG 1 428 110 137 RQ 250/1075 A. .D ______Angleichung MaB a ~ 0,6 mm 
500 | 15,7-16,3| 500 | 16, 0/1090 113, 8-14, 1] 490 100 6,7-8,1 | 500 115,8-16,0 
1130 |6,0-12,0 200, 5,1-7,1 | 750 115, 1-15,4 
1160 |0-8, 5 o 300| 2,4-4,5 | 850 114,5-14,8 
1210} 0 410; 0 920 | 14, 1-14, 4 
PAG 1 428 110 138 RQ 250/1400 A. .D Angiechweg Maha 0,3 sim 


550 | 15,7-16, 31550 | 16,011400 114, 5-15, 0] 510 800 |15,8-16,0 
900 115, 6-15,8 
15, 4-15, 6 


15,0-15, 2 


PRG 1 428 110 139 


15, 6-16, 4 


14, 9-15, 


4 | 1000 


PRG 1 428 110 140 RQ 200/1 100 A..D Angleichweg Mafi a 0, 2 mm 


1200 | 14,7-15,4 


Priifwerte 42 
Fliehkrattregier VDT - WPP 211/22 - 13 


.. 2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..A.. ersetzt 10.67 


PRG 1 428 110 142...152 


j Gres. serprufung Endregetung Leertaufregelung ; Angleichung 
Einsteilpunkt Prufwerte Einstelipunkt} Frufwerte 
RW 


t 


Urmin | RW mom eye RW ram) U/min lew mm J/min | RW mm 
' 
{ 

i 


1 | 2 _ {| 


prac | 428 110 142 Angleichweg MaB a - 0,6 mm 
550 |! 7- 16,3 (559 13,5-14,0}510 

1130 \6, 5-12,2 

1160 |0-8,4 


prc 1428 110 144 RQ 250/1225 A..D 

600 {15,7-16,3 600 14, 8-15, 21560 15, 8-16, 0 
12,2 00 |%5,6-15,8 

9,4 


prg | 428 110 145 4 Z A. Angleichweg Maf 2 =O, 5 


550 | 15, 7-16, 3} 550 510 | 700 15,8-16,0 
| | 750 15, 4-15,7 

| 800 ooo 

850 laura 


Angleichweg Maga 0,2 mn [x 


15,8- 16,0 
15,7-15,9 
15,5-15,7 
15, 3- 15,6 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany- 
imprir.e eo Republique Federale d Allemagne par Robert B80scy-3mbH 

Ore Prutwerte durfen mcht ohne ursare Zustimmung vervielfaltigt 

oder anderweitig ausgewertet we7den 


Gleitsternuberprufung | Endregeiung 
Einstelipunkt Prufwerte 


RW mm! U/min [Rw mm 


PRG |} 428 110 147 
16,0 
1100 |7,0-12,4 
1140 10-7, 3 
1190 


pRG 1428 110 148 


15,7-14, 3] 550 | 600 115, 8-16,0 
750 {15, 1-15, 4 
850 |14,4-14,8 
900 |14, 14, 4| 


pRG 1 428 110 149 


BM png | 428 110 150 


prc 1423 110 151 (1) RQ 200/1100 A..D 


[zoo | i5, 7- 16,3) 600 |; 16,0}1120 |15,0-15,4] 540 | 9 | 15, 9- 16,0 
1150 19, 5- 14,0 15, 8-16, 0 

1200 j0-8, } 1D, 2705-2 

' 15, 4-15,6 


erg | 428 110 15) (2) RQ 200/1100 A..D Anglerchweg Ma8a Q,2 mm 


3 pag 1428 110 152 (1) RQ 200/1050 A..D Angleichweg Maia 0,2 mm 


15,0} 1070 115,0-15,4} 570 | 0 15, 8-16, 0 
1110 {9,6-13,8 15,7-15,9 


1150 10-8,8 | 15, 5-15, 8 
1200 | 0 15, 4-15, 6 


Prufwerte 
Fliehkraftregier VDT - WPP 211/22 - 14 


. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..A.. ersetzt 10.67 


PRG 1 428 110 152... 161 


Gleitsteinuberprufung {Endregelung Leerlaufregelung Angleichung 
Einstellpunkt | Prufwerte Einstelipunkt] Pruiwerte 
F 


RW mm jU/min mm | U/min | RW mm U/min |RW mm 


Angleichweg Mai a - mm 


15, 6- 16,0] 570 [0 
1106 | 10, 0-45, 0| 
1150 j0-8,7 | 
1200 0 | 


PRG | 428 110 153 RQ 2000/1100 A Angleicnweg MaB.a  - = mm 
15, 7-16, 3/600 | 16,0f1120 [15,6-16,0]550 Jo [i0016,6-8,1 [-  I- | 
11150 |9,0- 14,2 | 200 | 5,4-7,3 | | 

3-5 | 


iS 


er | 


PRG 1 428 110 154 Angleichweg MaB a= - = =mm 
1100 | 15, 7-16, 3}1100 


RQ 300/1275 A 


15, 7-16, 3]1200 | 16,0}1290 115,6-16, 0] 580 0 | 200 
| | 1330 |6,2-12,5 | | 306 

| 1360 10-85 | | 400 

| | tag 0 | | | 480 


PRG | 428 110 156 RQ 250/1325 A..D B 
15,8-16,0 
15,4-15,7 
15, 1-15, 5 


| 14,9-15,2 


Prufanleitung siehe VOT-WPF 001/4. samtliche Prifwerte gelten nur fu: Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Prufgerate 


Rober: Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1 Postfach 50 Printed sn the Federal Republic of Germany - 
Imprime en Republique Federale d Allemagne par Rotert Bosch GmbH 
i Die Prutwerte durfen nicht ohne unsere Zustimmung vervielfaitigt 
oder anderwei''s ausgewertet werden 


Glei:ste:nuberprufung | Endregelung [Leertautregeiung Angleichung 
{ | 


& 


PRG 1428 110 i58 
15, 7-16, 3} 520 


prac 1 428 110 159 (1) 
15, 7-16, 3] 600 


erg 1 428 110 159 (1) 
600 | 15, 6-16, 4/600 


pra | 428 110 159 (2) 
19, 6-20, 4] 550 


prc | 423 110 160 


pro 1428 110 161 


Abregel- 
beginn 


Einstelipunkt [ane Einstellpunkt! Prutwerte 


RW 
U/min | mm U/min| RW mm U/min | RW mm 


15. &-16,0 
15, 7-16, 

Pes e 
14, 4-14, 6 


15, 8- 16,0 
7,0-12,8 14,6-15, ] 
0- 10,0 


100 | 9,8-11,7 


200 7,8-10,7 1200 


13, 6-14, 2 15, 8- 16, 0 
5,0-12,5 | 15,2-15,4 
000 | 14,2-14,4 
0 


Anglerchweg Mali a 0, 4 mm 


900 |19,8-20,0 
200 | 18, 4-18, 6| 


Priifwerte 42 
Flichxreftregier VDI ~ WPP 211/22- 15 


2. Ausgabe 
Fitehkraftregler RQ..A,. ersetz: 10.67 
PRG i 428 110 162...173 
| Gte tsteimuberprutung Endregelung Leertaufregel'.1g | Angleichung 
as t ie utwerte Einstelip kt} Prufwerte 
iRwW 
U/min | RW mm tau RW mmjU/min | Rw mm U/min jm U/min | RW mm | Usmin jRW mm 
2 
ae ee (eee, 2 i 
PRG 1 428 11€ 162 RQ 250/1 100 A..D Angleichweg MaB a - 0, 15 mm 
600 =115,7-16,3 600 ie 0{112C |15,2-15,6|}570 10 | 200 | 6,6-8, 1 | 
| , , 

- | ne 19,0-13,8 | | 300 | 4,3-6,4 | ee ee 0 
| | 11190 (o-8, 5 400 | 0,4-3,0 ; 1100 | 15, 2-15, 7 
| 1250 ¢) 0 | 
L Rn eee eee 
“RG 1 428 ] 10 163 RQ 275/1325 A..D Angieichweg MaB a 0, 65 mm 


13, 5-13, 91550 


1450 lo-8,0 
6 


pag | 428 110 164 RQ 200/1 050 A..D Anglerchweg Mali a 0,2 mm 


15,7-16,3 | 600 5,0-15,3 | 550 | 0 1700 |15,9-16,0 
9,0-13,8 900 /15,3-15,6 
0- 8,0 


arc | 428 110 165 RQ 200/1 100 A. .D Angleichweg MaB a -0,2 mm 


ee 
B00 |15, 6-16, 0 


950 {15,4-15,6 


PRG 1 428 110 164 RQ cee Aad A Anglerchweg MaB a ~ — mm 
15, 7-16,3 600 


Priifanieitung siehe VDT-WPP 0011/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Emspritzpumpen-Prutstande und -Prufgerate 


{ Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in me Federal Republic of Germany - 
. Imprime en Republique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 
Die Prufwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervielfaltiy: 
oder anderweitig ausgewertet werden 


[ Gleustemuberpruiung Endregelung 


| Einstelipunkt | Prifwerte 


[Leertautregetung 


Angleichung | 
Einstelicunkt}] Pru‘werte 


4 


U/min RW mm RW mm! U/min U/min [RW mm 


U/min | RW sam 


U/min | mm 


pag 1428 110 167 RQ 250/1100 A. .D 
600 | 15, 5-16, 1} 600 


prG | 428 110 168 RQ 275/1400 A. .D 


vata 13, 6-14, 
1460 | 9, 6-13, 0 

11530 |0-9,0 
1620 0 


15, 8- 16, 0 | 
14, 9-15, 3 | 


14, 0-14, 3 | 


prc | 428 110 169 RQ 250/1 100 A Angleichung MaB a= — mm 
15, 7-16, 3} 550 


1 428 110 170 


Angieichweg MaB a = mm 


100} 7,0-8,1 
200 | 5,4-7,6 
300 | 2,7-5,1 


PRG 


1428 110 171 


PRG 


pag 1 428 110 172 
15, 7-16, 3} 600 


Angie:chweg MaR a 0, 2 mm 


? PRG } 428 ] 10 173 RQ 275/1 100 AD. . 173 Anyiechyeg Mail a 0, 35 mr 


0} 7,4-8, | 

Ose 2c 800 |15,8 16,0 
O| 2,4-4 | 
; 0 


15,7-16,31 600 | 16,0; 1130 }34,5-14,81570 0 | } 
te 6,2-11,5 <a 
On. ¥ 
| 46 6 1000 14,8-15, 
i | 


Prufwerte 42 
Fliehkraftregier VDT - WPP 211/22 - 16 


2. Ausgabe 
Flienxraftregler RQ..A.. ersetzt 10.67 


PRG 1 428 110 174...185 


Gleitsteimuberprufung [Endregelung Leeriaufregelung Angleichung 

| | [Pigsielpuest | Prutwerte Einstellpunki| Prufwerte { 

Urmin | RW mm hUGvinin LAW min! Usman | ow, mm I Uvmin pale Limin LRW mm hope rw mm 

| | | | i 

| | | | | | | | 
3 6 


PRG | 428 110174 RQ 275/1200 AD...174 Angleichweg Mada 0, 35am 


ee ries) 


prac | 428 110 175 Angleichweg MaGi a 0,35 mm 
15,7-16,3: 600 


1470 | 


| 
| | 1560 


pac 1428 110 176 


a 600 ' 15, 8- 16,0 


14, 6-15, 1 
|13,6-14, 0 


pAG | 428 110 177 RQ 250/ 1250 A..D Angleichweg Mas a-Q,2 mm 


600 9, 6-20, 4 60 10 | 180 [9,411.6 ee | 
1300 | Abregel- | 49 Tl 250 |7,5-10,6 | | 
beginn 350 Ss 3-6,7 [950 


pac | 428 110 178 RQ 250/1200 Angleichweg Mafia - 0, 2 mm 


550 !15,7-16,3 1550 
| 1300 |5, 4-9,0 7 pie 
on 0-7,5 15,4-15,7 

440 0 


Prufanieitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten aur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prutstande und -Prufgerate 


K* Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgar! 1 Postfach 50 Printed in the Federal Republic cf Germany — 
: Imrime en Republique Federale « Allemagne par Rohe-t Bosch Gmbn 
_. Ove Prufwerte durfen nicht ohne unsere Zustimmung vervielfaltigt 


oder anderweitig ausgewertet werden. 


Angteichung 


| 


Leeraufregelung 
Einstellpunkt} Pritwerte 


Gleitsteinuberprufung | Endrege.ung 
Einstetipur kt 


Prifwarte 


RW 
U/min fmm | U/min| RW mm Urinin | RW mm 


era 1 428 110 179 RQ 250/1300 A. .D Angleichweg MaB a=0,2 mm 


550 | 15,7-16, 3} 550 | 16,011320 | 14,8-15, 4} 510 | 0 
1350 | 6,0-13,4 
1370 | C-10,8 
1450 0 


600 |15,8-16, 7 
700 | 15,4-15, 


pag 1428 110 180 RQ 250/1150 A Angleictiweg MaB a =" mm 
15, 7-16, 3| 600 


peg 1 423 110 18] RQ 450/1250 A Angleichung MaBa = ~~ = mm 


prac 1 428 110 182 
15, 7-16, 3| 600 


15, 3-15, 7 
15, 0=15,-2 


prac 1428 110 182 
19, 7-20, 71 600 | 2 | 0 


pag | 428 110 184 


15, 7- 16, 3} 600 


prac | 428 110 185 
15, 7- 16, 3} 650 


Priifwerte 42 
Fiiehkraftregier VDT - WPP 211/22 - 17 


2. Ausgabe . 
Fliehkraftregler RQ..A.. ersetzt 10.67 


PRG 1.428 110 186 


Gleitsteinuberprufung |Enaregetung i eerlaufregelung Angle:chung 
Einstellpunkt Prufwerte Einstelipunkt! Priufwerte 


[Usmin RW ram] U/min {RW mm mm | U/min | RW mm U/min |RW mm 


lo 
RQ 300/950 A..D 


15, 8-16, 0 
14,4-14,9 


Angleichweg MaB a = 


Angleichweg Maa a = 


TL 


Angieichweg MaB a = 


Angleichweg MaB a = 


~ 


Prutanteitung siehe VDT-WPP 001/4, samiliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-E:nspritzpumpen-Pritstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
imprimé en Republique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 

Die Prufwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervielfattigt 

oder anderweitig ausgewertet werdan. 


Prifwerte 42 
Fi tehkraftregier VDT - WPP 211/23 - 1 


1. Ausgabe 
fat 
Flieskraftregler RQ..A.. ersetzt 


PRG 1 428 110 891...899 


[ Gleitsterruberprutung Endregelung Leerlaufregelung Angleichung 
Einstelipunkt Prufwerte Einstellpunkt] Prifwerte 
RW 


U/min RW mm i mm | U/min | RW mm U/min {RW mm 


Angleichweg MaBa - QO 4mm 


| 15,7~16, 1 
15,4=15,8 


19,9-20, 0 
,19,2-19,5 
1100 | 18, 2-18,6 


Angieichweg Mab a = 


PAG 1 428 110 895 RQ 300/1500 A..D __Angleichwag MaB a =(Q) 45mm 


100 | 9,8-12,6 ee 
300 |6,2-9,5 ign 


400 aha 1100 |18, 3-18, 6 


Frofanleitung sieha VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prufgerate 


ee Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the poco Republic of Germany - 
ate tmprime en Repudlique Féderate d'Allemagne par Robert Bosch GmbH 
j-. Die Frufwerte durfen archt ohne unsere Zustimmung vervielfaitigt 


oGer anderweitig ausgewertet werden 


Gleitsteinuberprafung | Endregelung Leerlaufregelung 
Einstelipunkt Prifwerte Einstelipunkt| Prufwerte 
: RW 


U/min |[RWmmjU/min | RW mm U/mir tmm U/min} RW mm 


PRG | 428 110 896 RQ 400/1950 A..D 


1900 | 13, 8-14, 14-14,2 | 720 
8, 2-14 


0-10 


0 


PRG | 428 110 897 
1450 | 13, 2-14, 


pac J] 428 110 898 


prc | 428 110 899 RQ 40/1700 A..D 


1650 | 13, 6-14, 4 1650 14,0] 1700 |13,8-14,0] 700 | 0 
| 1720 |11, 8-14, 0 
G 


Angletchung 


U/min |RW mm 


15, 8+ 16,9 
15-15, 5 
14, 2-14, 4 


19,5215, 9 
14, 8-15, 1 
13, 6- 13,8 


Angieichweg MaBa 0,6 mm 


Angleichweg MaB a 


Angletchweg Mai a - 


Anglerchweg Mafia 


Prufwerte 
Fliehkraftregier VDT - WPP 211/25 - 1 


]. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..A, ..B, ..P erselzt 


PRG 2 428 100 0CO...011 


Endragelung icorlauiregelung Anaie:chung 


Ipunkt Profwerte Einstellpunkt; Prutwerte 
RW 


mm | U/min | RW mm U/min |RW mm 


PAG 2 428 100 001 
21,6-22, 4}550 


PRG 2 428 100 002 
15, 7-16, 3/450 


PAG 2 428 100 003 


[500 ]15,7-16,3 500 


PRG 2 428 100 004 
500 15, 6-16, 41500 


Prifanieitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Pruftwerie gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Priufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimée en Republique Federale d' Allemagne par Robert Bosch GmbH 

Die Prutwearte durfen mcht ohne unsere Zustimmung vervieltaltigt 

oder anderweitig ausgewertet werden. 


Gieitsteinaberprifung | Endregelung Leeriaufregetung 
Einstelipunkt =| Priéfwerte Einstellpunkt| Prutwerte 
-AW 


PW mm} U/min lew mm U/min Jmm U/min | RW mm 


4,0-11,0 
0-7,5 


Pe 500 | 0 


PAG 2 428 1G0 006 
400 | 15, 7-16, 3} 400 


{ 


PRG 2 428 100 007 


950 |8,2-13,2 
1i06 j;0-8,° 
; O 


PRG 2 428 100 009 


prc 2 428 100 011 


Angleichung 


U/min | RW mm 


mm 


Priifwerte 42 
Fliehkraftregier VDT ~ WPP 211/25 ~ 2 


- Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..P ersetzt 


PRG 2 428 100 012. ..023 


Gleitsteindberprifung |Encregelung Leerlautregelung jprereienars 
jEinstelipunkt Protwerte eee Prufwerte 
RW 


U/min PW mm |usmin RW mm RW mm 


Usmn | RW mm U/min 


mm |[ U/min | Rw mm U/min 


n [22 j 


Angleichweg MaBa~- - mm 


15, 6-16, 0] 730 10 


ee 
| 


RQ 250/1250 P Angleichweg MaBa > - = mm 


ey |15, 7-16, 31550 


PRG 2 428 100 014 RQ 250/750 P Angleichweg Maha = = = mm 
ie 16,0 [660 |35,6-16,0]500 fo | 100 | 6,2-8, 
800 {7,4-13,0 | | 200 | 4 


830 10-5,0 
390 | 0 


PRG 2 428 100 015 RQ 250/1100 P Angleichweg Mafia = ~ mm 
> |15,7-16,3 550 7~16,3 {550 {16,0)1100 |15, 7-16, 0/520 hg 


mii 


pRG 2 42¢ 100 016 


Prufanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prutwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Prufgerate 


aay Robert Boscn GmbH, 0-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany — 
oa Impcimeé en Republique réderale dAllemagne par Robert Bosch GmbH 
= Die Frutwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervieltaltigt 


oder anderweitig ausgewertet werden. 


Glettsseiruberprufung | Endregeiung Leeriaufregelung 
Einstellpuskt | Prufwerte Einstelipunkt] Prifwerte 


U/min RW mm 


Angleichweg MaBa= —. mm 


1160 )7,0- 13,0 200! 4,6-6,8 
1200 |0-7, 4 300} 2, 1-4,2 
1250 0 410 


PRG 2 428 100 018 ___ RQ 200/1000 P mm 
506 | 15,7-16, 3} 500 | 16,0} 1000 |15,6-16,0; 440 


prc 2 428 100019 RQ 200/1100 P ane 


15, 7-16, 3} 500 | 16,0]1100 |15,5-16,0} 430 
1150 |8, 3-13, 4 
1200 0-8, 7 
1280 | 0 


PRG 2 428 100 020 RQ 200/1100 P 
500 | 15, 7-16, 3} 500 | 16,0/1100 {15,6-16,0; 470 


pac 2 428 100 021 ~~ mm 
550 , | 15, 7-16, 3| 550 


Pet 


Angieichweg Mafia - 


PAG 


pag 2 428 100023 | RQ 225/1100 P Angleichweg MaBa oo. mm 
550 | 15,7-16, 3} 550 15, 6 


Prufwerte 7 42 
Fliehkraftregier | VDT - WPP 211/25 = 3 


: 1. Ausgabe 
Fliehkroftregler RQ..P ersetzt 


PRG 2 428 190 024...035 


teerlaufregelung 
Einstellpunkt| Prufwerte 
iRW 


GleitsteinGberprufung | Endregetung Angiteichung 


Einsteilounkt 


Prifwerte 


U/min | RW mm U/min | RW mm mm | U/min | RW mm U/min [RW mm 


PRG 2 428 100 024 RQ 300/1250 P Angleichweg MaBa- . mm 
600 | 15, 7-16, 31 600 


Angleichweg MaBa - = mm 


PRG 2 428 100 026 


Angieichweg MaBa = — mm 
15,6- 16, 0| 430 
8, 5-13,8 
0-7,2 

0 


| | | : be se, | | 200 4, 3-6,3 
0-9,5 | ear 
| | ) 


Prutanteitung siehe VOT-WPP 0901/4, samtliche Profwerte geltan nur fur8osch-Einspritzpumpen-Prutstande und -Prufgeréte fm 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - im 
Imprime en Republique Federale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH rh, 
Die Prutwerte durfen nicht ohne unsere Zustimmung vervielfaltigt ’ 
oder andervellig ausgewertet werden 


Gleitsteinuberprifung | Endregelung Leeriaufregelung »agieichung 
Einstellpunkt Prufwerte c. U 
| 


U/min | RW mm U/min }RWmm]U/min RW mm {U/min jmm | U/min} RW mm U/min | RW mm 
1 20 


PRG 2 428 3100 029 Angleichweg MaB a= — 
‘a Pay ee ey 
450 15, 7- 16, 3} 450 


ee 


PRG 2-28 100 030 Angleichweg MaBa= — 


pag 2 428 100 031 


[660 | 15, 7-16, 31660 a T | 


| 
as, nee oe 


Angleichweg MaBa- 7 


a4 


PRG 2 428 100 033 RQ 250/1 100 P Angleichweg Mafia: - 


io | 15,7-16, sa per 110 | 15, 5,6-16,d 570 0 


VSS | 


pRg 2428 100 034 
—- 


pre 2 428 100 035 
15, 7-16, 3| 550 


Priifwerte 42 
Fi iehkraftregier VDT - WPP 211/25 - 4 


- |]. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ. .P ersetzt 


PRG 2 428 100 036 


Angleishung 


Leerlaufregelung 
Einstelipunkt| Préf'verte 


Gleitsteinuberprufung | Endregetung 
Einstelipunkt Prufwerte 


RW mm U/min (RW mm 


U/min {mm [U/min 


RW mm} U/min (RW mm 


| Lesmin RW mm 


| 1 


PRG 2 428 100 036 RQ 2235/1000 P Ancteichweg MaB a= - = mm 
500 j18:7-16,3 500 | 16, 0/1060 | 15, 6-16, 01 440 
| 


1100 |4,0-11,8 |; 
1120 |0-8,4 
1170 0 


PRG Angleichweg Ma8 a = mm 


FRG aAngleichweg MafB a = mm 


: 


PRG Angteichweg Ma8 a ~- mm 


PRG : Angleichweg MaB a = mm 


Prifanleitung siene VDT-WPP 001/4, samtliche Pri: werte geiten nur fur Bosch-Einspzitzpumpen-Prifstande und -Prufgerate 


Rober: Basch G...urt, D-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federai Republic of Germany - 
Imprime en Republique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 

Die Prufwerte durten nicht onne unsere Zustimmung vervieltaitigt 

oder anderweitig ausgewertet werden 


ea 


Prufwerte 42 
Fliehkraftregier VDT ~ WPP 211/26 ~ 1 
1. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ. .P ersetzt 
PRG 2 428 110 004...015 


[ Gieitsteinsberrctong Endregeiung Leertaufregelung Angleicnung 
Einstelipunkt Prifwerte Einstellpunkt! Prufwerte 
P RW 


Usmin RW mm 


prc 2 428 110 004 
i 4 9- 

1050 h 1,9 15, 8- 16,0 

15,6-15,9 


16,0}1100 '15,7-16,01550 0 
1160 is, 4~12,5 
1220 10-5, 6 
11250 | 0 


PRG Angileichweg MaB a ~ 
i 
PRG Angleichweg Mafia = 


—— 


J 


PRG 2 428 110 ODE RQ 2590/1000 F. .D 


14,5 | 1020 14, 2-14, 5 |450 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1 Postfach 50 Printed in the Federal Republic of Germany - 
impzimé en Republique Federale J Allemagne par Robert Bosch GmbH 

Ove Prutwerte durfen nicht ohne unsere Zustimmung vervielfaltigt 

oder anderweitig ausgewerte! wercen. 


err ad 


Leeriaufregelung Angieichung | 
Einsteltpunkt] Prufwerte 
RW 


RW mm U/min | RW mm 


U/min RW mm U/min |RWmm}U/mian (RW mm U/min fmm | U/min 


PRG 2 428 110 009 RQ 275/780 P..D Angleichseg Ma6 a= 0, 6 mm 
[ a — sora. 
| 450 780 |13,8+14,11 435 | 0 : 200! 7, 0-8, 15, 8+ 16, 0 
809 110,0-13,5 230! 5, 15, ( 
850 10-7,2 
900 | 0 | 


PRG 2 423 110 010 R@ 250/1100 P. .D 


14,2-14,8 1050} 14, 5/1120 }14,2-14,4] 450 | 0 
1150 19, 4-13, 5 
11200 |0-8,5 
| | ie 0 


RQ 250/105 P. .D 
1050 |15, 1-15,4| 560 | O 


PRG 2 428 11001] 


| 190) 


Anglerchweg Mafia 


0,7 :nm 


19; 7=:16;.0 
14,9-15,2 


Angieichweg MaB a 0,3 mm 
0 | 700 |15,9=14,0 
; 950 115, 0-15,3 


1050 | 14, 7-15, 3) 1050 70-0, 
1200 }1,0-7,4 0, 6-2, 
@) « 


PRG Angleichweg MaB a mm 
|~ 


ie 


epRG 2 428 110 O15 
15, 7- 16, 3) 500 


Priifwerte 42 
Flrehkraftregier VDT - WPP 211/26 - 2 


1. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ. .P ersetzt 


PRG 2 428110 016...027 


Gleitsteinuberprulung Endregelung Leerlaufregeiung Angleichung 
Einstetlpunkt {| Pritwerte Einstelipunkt| Prufwerte 
RW 
U/min | RW mm U/min {RW mm|U/min U/min |RW mm 


| | 
| i fo, ie. 3 g 
PRG 2 428 110 C15 Angleichweg Mab a Q 3mm 


t raping Os 
556 | 15, 7-16, 3; 550 100 15,9-16,0 


| :7,0- 200 | 4, 15,6-15,6 
300 
406 


| 
eee Gt 


PRG 2 428 110 017 Angleichweg MaBa Q 4 mm 
1050 114, 4-15,0]1050 | 14,711110 


1150 4,5-5,5 
400 | 0,8-2,5 
0 


450 |15,9-16,6 
(700 |15,3-15,6 
[240 | 14, 7-14,8 


! 


een deisel 
PRG 2 428 110 01S Angleichweg MaB a «0, 25 mir. 


B90: t0, 7 1679)290 14, 8- aay 150 | 6, 5-8, | 
| 10, 3- me | 250 a 15, 8-16, 0 


0-8,7 | 15, 2-15,4 
{ 


oe 0 


prc 2 428 110019 


——— Rate peep 
/1000 |13, 0-13, 8 1009 To 450 |15,8-16,7 
600 '15, 1-15,4 
13, 4-13, 7 


prg 2 428 110 020 RQ 250//1100 P..B Angleichbweg Ma8 a -0, 25 min 


ponies Diaries i 
550 115, 6-16, 4 1550 116,0 1100 |14,9-15,3 550 16,0 | 
| 700 |15,9-16,0 


15,5-15,8 


Prufanieitung siehe VOT-WPP 001/4. samtliche Prufwerte gelten nur tur Bosch-Einspritzpumpen-Prutstande und -Prufgerate 


ar» Robert Bosch GmbH. D-7 Stuttgart 1 Postfach 50 Printed in the Federal Republic of Germany — 
imprime én Republique Féderate d Aiemagne par Robert Bosch GmbH 
Ve Sa Die Prufwerte durfen micht ohne unsere Zustimmung vervielfaitigt 


oder andereitig acsgewertet werden 


Gleitstenuberprufung }| Endregelung 
Einstelipunkt 


U/min RW mm 


pra 2 428 110 022 
15, 7-16, 3| 450 


| 


' 


aL. 


PAG 2 428 110 023 


1050 |; 14,7-%5, 3} 1050 


PRG 2 428 110 024 
500 | 15,7-16, 3} 500 


prc 2428 110 025 
115,77 16, 31550 


PRG 2 428 110 026 
15, 7-16, 3}750 


pac 2 428 110 027 
1500 |15,7-16, 31500 


U/min 


Pritwerte 


QW mm] U/min 


RQ 175, 1000 P..D 


eae 14,4-14,7| 400 
"30 k, 5-12, 


,1060 0-8, 0 
110! 0 


RQ 250/1100 P..D 
15,0]1120 114, 6-15,0] 560 


RQ 200/1100 P 


15, 6-16, 0| 740 
10, 4-14, 3 


| 34.01 1120115, 6-16, 0} 480 


eerlaufregelung 


L 
este Prufwerte 
RW 


Angleichuns 


uimin | RW mm U/min |RW mm 


|: E 


Angleichweg MaB a = 


mm 


0 


| 650 


15, 7-16, 0 j 
sane 


Angleichweg Mahi a -~ m 


Angleichweg Maia Q 
15, 8- 16,0 


115, 37 15,6 


050 M4, 4-14,8 


Angieichweg Mai a 
647-8, 4 
350 | 3,5-4,6 
| 500 | 1,7-3,0 
665 0 


— 


Prufwerte | 42 
Fliehkraftregier VDT - WPP 211/26 - 3 


1. Ausgabe 


Fliehkraftregier RQ. .P ersetzt 
PRG 2 428 110 028...039 | 


ee pas Endregelung Leerlaufregetung Angieichung 
| 


{ | Einstetipunkt Prufwerte E:nstetlpunkt} Prufwerte 
RW | 
RW mm! U/min | RW mm U/min | mm Usmin | RW mm U/min {RW mm i 


t 


U/min RW mm a 
{ 
t 


1 3 


PRG 2 428 110 028 RQ 3000/1275 P..D Anglerchweg MaB a - Q, 6 mm 
ian 


| 


| | | 

: | ungiltig; les gilt} . 032 
| 

Le 


prac 2 428 110 029 RQ 250/1 100 P..D Angierchweg MaB a 0,25 mm 


14, 8-15, 6 11050 | 15,2 1/1100 114, 8-15, 2/570 
| 1150 {8, 0- 12,7 
1200 |0-7, 6 

0 


15, 7=16)3 
15,2-15,5 


PRG 2 428 110 030 RQ 250/950 P 


PRG 2 428 110 031 
600 j15,7-16,3 | 600 


PRG 2 428 110 032 RQ 300/1275 P Angie'chnweg Ma8 a. = mm 


Prufanieitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur tur Bosch-Eimspritzpumpen-Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttga-t 1 Postfach 50 Printed in the Federai Republic of Germany - 
imprime en Republique Federate d Aillamagne per Aobert Bosch GmbH 

Ore Prutwerte durfen mcht obine unsere Zustmmung vervielfaltigt 

oder anderweitig ausgewertet werden 


Leerlaufregelung Angleichung 


Gleitste:nuberprutung | Endregelung 


Einstelipunkt Prufwerte Ernstellpunkt!| Prufwerte 
; RW 
RW mm | usmin SW mmjiU/min | RW mm fU/min |mm | U/min | RW mm U/rran | RW mm 
| | 
| | 
13 4 5 i6 7 8 
PRG 2 428 | 10 033 RQ 260/1 100 P. .D Angileichweg MaB « - 0, 2 mm 


16,0)1120 115,0-15,41 470 | 0 
1150 7, 7- 13,4 
1186 |0-8,5 

1230 ) 


15, 8- 16, 3| 
15; 3=15;5 


pRG 2 428 110 034 
15, 7-16, 3} 500 


15,8-16,0 


428 110 035 
15, 7- 16, 3} 600 


pag 2 428 110 036 
Hac7 lee 00 


pRG 2 428 110 037 
15, 7- 16, 3} 600 


650 |15, 8-16, 0 
750 115,2-15,4 


PRG 2 428 110 038 RQ 175/1000 P Anglerchweg Mab a = mm 


15, 7-16, 3} 450 ae e | 


PRG 2 428 ] 10 039 kQ 300/1 100 P. .D Angieichweg Mak sg 0, 3 mm 


15, 7-16, 31650 | 15, 8-16, 0 
| 15, 6-15,9 


1050 | 15, 0-15, 2 


VDT - WPP. 211/32 = 


: oy “F “Ausgabe 34 
RQV. ~B..undiP.. ‘ersetzt 7.67 


riehiooh vine 
PRG 2 428.101 O01.. .014 Fs 


- | Mittlare Nenndrehzahl 
| Verstell: ;U/min | Regelweg . pees 
| Hebel: mm | habel- 

4 ausschlag 
Grad 


Obere-Nenndrehzah} 
Verstell. {U/min | Regelweg 
‘| frebel- 


PRG 2-428 101 001,012 RQV 250...1100 P.. 
“T ca.se | ts) 14,9 9218,2] 


RQV 200... 1100 P.. 


PRG 2 428 101 O11 RQV 250...1100 P.. 
ca.66 | 1100/12,0-15,0 - - - ca.10 
‘1320 


9,8-13,4 
1170) 3,8-9,4 
1200|0-6,7 t 
0-1,4 
0 


1260 
4275 


PRG'2 428-101 O11 RQV 250,..1100P.. 
S| ea 66 


Robert 'Bosch GmbH, 0-7 Stutigact 1, Postfach 50. Printed in the | Federal Repote of. Garma 
Imprimé en Républiane 6 Federale a’Allemagne par Robert Bont hi GmbH. 


tere Nenndrehzaht © 
U/min' Regelweg: 


RAV 250...950 P. 


RAV 250...1000 P.. 


15,0-18,2 
rO-1,5 


RQV 250...1050 P.. 


RQV 250...1100 P..D. 


RQV 250...1100 B...D 


8 : 4 i. i i panes: eae | 
Prifanteitung sishe VDT-WPP 01/4, samtliche Prifwerte getten nur fiz Bosch-Einspritzpumpan-Priifstande:und -Priifgerate’ 


a si ” Robert Bosch’ GmbH, 0-7 Stuttgart 1; Posttech 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
7 tmprimé en Adpubligue Federale Allemagne par Robert Bosch: ‘mbH. a 


VOT = WPP 211/322 


ap 2 ; 2. Ausgabe 
[liehlschtNonielltegler RQV..B..und P.. ersetzt 7.67 
|” PRG-2 428.101. 016. . 026 
i Obere Nenndtehzahi Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzaht Muttenweg_ 
Verstall: |.U/min | Regelweg Verstell- jU/min ;Regelweg — | Verstell- | L/min | Regelweg Angleichweg - 
hebel- : -hebal, mm hebel- mm U/min:|imm 
‘ausschlag |’ ausschlag . Jausschiag 
Grad Grad Grad 
5 6. z {8 9 10, [at 
RQV 250...1200 P 
- - ca, 10} 200 [7,0-2,0 1200:| 8,7 
300 | 4,0-4,4 + . 
450 | 1,3-3,4) - - 
600 | 0,4-1,8 
720 0 
yaa i L i J 
s - PRG 2 428 101 017 RQV 250...900.P.. 
* = ST 
Tread 15,0482) - | - | - | ca.10] 180] 6,0-8,0/1000| 8,3 | 
1200] :0-1,5 250 | 4,0-6,2 -—_+—___++ 
" ,0-18;,' : 320 | 2,5-3,8| - > 
10) : 450 | 1,5-2,7 ie 
630 0 
RG 2 428 101°017 RQV 250...950P.. 
: : Teo cadinaanls 4 


428° 10} RQV 350/700...870 P.. 


-| 810 | 14, 5-15,5':¢.10 | 300 
'825):8,0-14,0 9,0-15, 07 7350. ° 
| 8400-8 §,0-10,0 400,” 

B65, © 1,0-4,5 | - — |.650 

; 0 735 


i Prigete re 


Robert each’ omth, ‘D-7 Stuttgart 1, Posttach 50: Printed in;the Federal Reputtic al. Gelmainy:s 
Impriméen Republique Faderale q' Anema par Robert Bosch GmbH 


rMutfenwea 
Homeniel 


Untera.Nanndrehzanl 
‘Verstelt: | U/min Ragelweg 
hebel- 


Mittlere Nenadrehzahl 


Genel Nenndrebzeh! 
Ulenif -Regelweg 


950 P.. 


RQV 350/820... 


900 | 15,0-19,0 


PRG 2 428 101 021 RQV 300/750...850 B.. 


fea. 68 850] 15,0-19,0 | ca.51| 710 
865} 6,0-13,0 750 
880 | 0-8 770 
900| 90 810 


PRG 2 428 101 025 


900) 15,0-19,0 
920 |7,0-14,0 


ca.55| 700 
760 


RQV 250...700P.. 


PRG 2 428 101 026 


2 ‘ wei i 
. a a VDT.WEP-001/4, samtliche Prifwerte-gelten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen-Prijfstinde und -Priifgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50, Printed in ihe Federat Republic of Germany - 
Imprimé en Aépublique Fédérale d'Allemagne par Raben Bosch GmbH, 
14,1974 


Fliehkraft-Verstellregler 


“PRG 2 428 101 026, ..033 


| Obere Nenndrehzai! 
U/min | Regelweg 


eed 7,4-13,2 


PRG 2 428 101 027 _ 


900 15,0-18,0 
1080! 0-1,5 
r0- 


PRG 2 428 101 027 


“VDT - WPP 211/32 - 3 


RQV..B..und P.. * eeatat 7.67 


Mittlere Nenndrehzaht Untere Nanndrehzsh! Muffenweg 
Verstell: )U/min Verstetl: | U/min| Regelweg | Angleichweg 


RQV 250...800P.. 


RAV 250...850P.. 


RQV 375... 


4 Profanieitung siehe VOT- wPP 0017/4, samtliche Priitwerte getten nur fir Bosch-Einspritzopumpen -Prifstinde und -Prifgerate 


Robert Gosch GmbH, 0-7 Sfuttgart 1, Postlach 80. Printed in the Federel Republic of Germany ~ 
“lmprime en ‘République. Fédérale d’ rAllamagne par Robert Bosch GmbH. 


Obere Nenndrehzahi ‘Mittlere Nenindrehzehi Untere-Nenndrehzahi Mutfenweg 
Usmin Regelweg | Verstell- | U/min | Regelweg Versteil- | U/min Regelweg _Angleichweg 

» [hebel- r - U/min j mm , 
| ausichiag | ? 
Grad ; 


"PRG 2 428 101 032 


._g 950. 15,0-18,0 
AL [1150/0-1,5 
avis Ly Vd,Vris, ; 


. Frater ng siohe VDT-WPP 001/4, samtlicha: Prifwerte gelten nur tir Bosch-Einspritzpumpen- “Prifstande und - Prifgerite 


A Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. ‘Postfach 50: Printed jn the Faderal Republic of Germany ~ 
a ; Imprimé on République Fédérale J: ‘Allemagne parRobert Goad GmbH. 


4.1974 


- 


‘Priiffwerte j= | 42 
- Fliehkraft-Verstellregier VOT - wep 211/32 - 4 


| Ausgabe 
Fliehkraft-Verstellregler RQV..B.. und P.. ersatzt 


PRG 2 428 101 033. ..038 


Obere Nefndrehzahl Mittlare Nenndrehzahl Untera Nenndrehzahl Muffenweg 
-Varstell- 1 U/min: | Regetweg Verstell- |U/min ) Regelweg | Verstell- | U/min | Regetweg | Angleichweg 
: + hebel- mm i 
xe) , E ausschiag 
: Grad 
RQV 250...1000B.. 
+, i 
RQV 250...1050 8.. 
le as 
linc 22 
(ees 


ere 
. PRG 2 428 101 033 RQV 250...1100B.. 


15,0-18, 2 
1150] 10,0-14,8 
| 1200 |4,5-11,0 


1250 | 0-7 
1320;'°0 


RQV 250/880...900 8.. 


. Profanieitung siehe VDT-WPP'001/4, samtliche Prifwerte geiten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Priifstiinde-und:Prifgerite 


4 Robert Borch GmbH, D-7 Stuttgart 1,’Pastlach 50: Printed in the Federal :ngpublle of Suman - 
wei . _ Umprime ‘on République Fédérale d'Atlemagne par Robart Bosch GmbH. ” : 


| Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzah! Muffenweg 
U/min | Regelweg Verstalk | U/min | Regelweg Angleichwey 


PRG 2 428 101 035 RQV 250...1100 P..D " Angleichweg Ma® a = 0,5 mm 


RQV 250...1000B..D.. 


RQV 250...'1150 PA 53 R 


RQV 250/715...780 P.. 


: a *Prifanleitung siehe VDT-WPP 0001/4, smtiiche Prifwerte gelten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerste 


7 5 ; . p | Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
B (ian 6 6B imprimd on République Fédérale d'Allemagne par Aobert Bouch GmbH rae 
ora. 4.1974 


prifwerte a 
Fliehkraft-Versteliregler = vor-wer 2aysz-s 


| oO, : 1, Ausgabe a 
Fliehkraft-Verstellregler RQV..B.. und P.. ersetzt 
-PRG 2 428 101 039.,.044 , 
a Qbere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl Muffenweg 


U/min4| Regelweg _) Angieichweg 
mm U/miin | mm 


Varstell: 
hebel- 
ausschiag 
Grad 


U/min | Regeiweg | Verstell- 


1 Merstele |-U/min Regelweg 
‘}hebat- | mm 


16,0-17,8 
9,0-12,0 
0-4,0 
0-1,5 


RQV 250...1075 P.. 


RQV 300...1100 P.. 


15,0-18,3 | 
10,7-14,9 
5,7-11,3 
0-7,5 


thee geen 


RGV 300...1100 P..D.. Angleichweg Ma a = 0,5 mm 
- ca.12 


Priifanieitung siehe VDT:WPP 00144, samtliche Prifwerte gelten:nur fir Bosch: Einspritzpumpen -Priitstinde und -Pritgerate 


_ Robert Bosch GmbH, 0-7 Sivligart 1, Postfach 50, Printed in the Fedaral'Republic of Germany - 
Imprmé en Aépudlique Fédérale d'Atlemagne par Robert Bosch GmbH. . a 


)| 15,0-18,3 
} 10,7+14,9 


v 
5,7-11,3 » a 
' 500 


| Obere Nenndrefizaht , Mittlere Nenndrehzaht Untere Nenndrehzahi Mutfenweg 
- | U/min | Regeiweg | {Usmin | Regelweg = | Verstall- | U/min | Regelweg Angleichweg 
hebat }. 


0,6-0,8 


PRG 2 428 101 041 Rwv 300... 1100 P..D.. Angleichweg Ma a = 1,2 mm 


PRG 2 428 101 043 RQV 250...1100 P.. ; 


PRG 2 428 101 044 RQV 200...1100 P.. Muffenlage 36,0 mm 


0] 
Vole 
aid 
ist 


a P 5 a ; na. Robert Bosch GmbH, D-7 Stungert 1, Posttach 80. Prinlad in tha Fedacal Republic of Germany - 
os 7 Imprimé ey République Fédérale d’Allemagne par Robert Bosch GmbH. . : 


. Eee 


-,, Profanteitung sishe VDT-WPP 001/4, simuliche Prifwerte gelten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen- -Prifstande.und -Prifgerate 


4.1974 


Priifwerte | 42. 


Filehkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/32 - 6 


1. Ausgabe 
Muffenweg 
Angleichweg 
U/min |inam ' 


Fliehkraft-Verstellregler RQV..B.. und P.. ersetzt 
-1150 B..D, Angleichweg MaB a = 0,7 mm 


6,0-8,0] 1150] 8,3 


PRG 2 428 101 045...052 


Mittlere Nenndrehzahi 


Untere Nenndrehzahl 
Verstell- |U/min | Regelweg 
hebel- mm 


i Verstell: | U/min | Regelweg 
s habel- mm 
aes! 
5 6 


PRG 2 428 101 045 RQV 250.. 


Obere Nenndrehzahl 
U/min | Regelweg 


PRG 2 428 TOT 046 RQV 300... 11700 P..D.. 


PRG 2 428 101 047 RQV 250,,.1075 P.. 


Jea.68 | 1075 }15,0-18,3 - - 
1330 {10,0-14,7 

1180 |5,0-11,1 

1230 0-7,6 


Prisfanieitung siehe vor’ WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch: Einspritzpumpen -Priifstande und -Prifgerate 


<> a Rabert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postlach 50, Printed in the Federal Republic of Gecmany ~ 
- impcimé en République Federsle @'Allamagne par Roberti Bosch GmbH, 


Prufwerte 42 
Fliehkraftregier VDT - WPP 211/26 - 4 


1. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..P ersetzt 


PRG 2 428 110 040...051 


| Gieitsteinuberorulung lEndregeltung , Leerlaufregelung | Angieichung : 


| E:nstetipunks Prufwerte E:nstelipunkt] Prufwerte | 
RW 


U‘min f t ymin RW mm] U/mia , mm Usmin J|RW mm 
| | | 
Ie | 2 : [3 la } 10 NY 12 | 


pac 2 428 110 040 RQ 300/1000 P. .D Angleichweg MaBa 0,5 mm 


fe30 | 15,7 jes0 5,7 7-16, a a 13, 8- 14, 0! 600 
1050 ; 6,6-11,8 15, 7-16, 0 
| | 1080 | 0-8,0 14,0-14, 4 
1140 | 0 


PRG 2 428 110 041 RQ 300/1250 P iglei Ma - mm 
15, 7- 16, 3) 600 


15, 6 16, 0! 550 
10, 0- 14, 5| 
0-8,3 

0 


pac 2 428 110 043 = Angleichweg MaB a ~ 0,4 mm 
15,7-16,3}550 | 16,0/1120 5 : ,€é 1 15,8~16,0 
1160 1 15,3-15,6 


1200 
1250 114,4-14,9 


PRG 2 428 110 044 
15, 7-16, 3 }600 


Prutanieitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH. D-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed tn the pees! Republic of Germany - 
Imprime en Republique Federate d Allemagne par Robert Bosch GmbH 

Die Prutwerte durfen nicht ohne unsare Zustimmung vervielfaltigt 

oder anderweitig ausgewertet werden 


| Obere Nenndrehzah - {Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzaht Mutfeniveg 
Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 
hebe)- 


. PRG 2 428 101 054 RQV 250...950 P.. 
Eel 1000] 13,0-15, 6 


1020) 8, 8+12,4 


PRG 2 428 101 054 RGY 250...1000 P.. 
1000 113,0-15,6 


PRG 2 428 101 055 RQV 250.,.1050 P.. 
4050 |15,0-17,9 
1100 | 10,4-14,6 
1150 15,7~11,1 


RQV 275,..1050 P..K.. 


PRG 2 428 101 057 


RQV 200...1200 P., 


Robert Bosch Gmbx, 0-7 Stutigart 1, Foettach 60, Printed in the ett L renustie of Germany - 
Imprimé en République Fédérale ‘Allemagne par Robert Bosch G 


4.1974 


Leerlautregelung 
Prutwerte Einstellpunkt] Prufwerte 
RW 


Gleitste-ruoerprufung | Endregelung 
Einstelipunkt 


U/min EW mm RW mm] U/min [RW mer: 


ie) 


PRG 2 428 110 045 


650 | 15,7-16, | 650 


1030 |8, 8-13, 4 
1070 |0-8, 2 
11301 0 


PRG 2 428 110 048 RQ 250/1 125 P Angle:chweg Mai a - mm 
15, 7- 16, 3) 600 16,0)1140 |15, 6-16,0} 550 | O 


PRG 2 428 110 049 RQ 300/1300 P = Angleichweg Mali a - mm 


15,7-16,3} 600 | 16,0/1320 {15,é-16,G} 550 | 0 
l 1360 {7,3-13,7 


PAG 2 428 110 050 RQ 300/1 100 P Angieichweg Mais a - mm 


15, 7-16, 0} 600 


Angie:chweg Mafia 0, 2 mm 


180} 6,3-8, 1 
a. 70 | 15,8-16, 
250! 5,3-7,2 | 


3501 3,1-5,3 | 950 | 15,4-15, 
500 0 | | 


pra 2 428 110 051 
15, 7- 16, 3] 650 


| Obare Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzah! Mattenweg 
U/min | Regelweg Verstel |U/min | Regelweg | Verstell- | U/min | Regeiweg 


Angleichweg 


1025 P..K.. 


PRG. 2 428 101 061 RQV 300,..1050 P..K.. Muffenweg 

r 4 
1050 ]15,0-17,9 
1100 | 10,8-15,0 
1150 |6,0-11,6 


PRG 2 428 101 063 


ca.68 | 900/15,0-18,0 
1070; 0 
B00! 15,0-17,8 


PRG 2 428 101 063 RQV 300 ...900P.. 


ca.68 900} 15,0-18,0 
930] 10,5-15,0 


3200] 15,0-17,8 ; 


" Prifanleitung siehe VDT-WPP 0071/4, tamtliche Prutwerte gelten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstinde und -Prifgerdta 


a " a i Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart t, Posttach $0 Printed In the Federel Republic of Germany - 
| g ' =e ¢ a imprimé en Aépublique Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH, 
oe op Wi. é 4.1974 


Priifwerte 42. 
Fliehkraftregier VDT - WPP 211/26 - 5 | 


- Ausgabe 


Fliehkraftregler RQ..P ersetzt 
PRG 2 428 110 052... 


Leerlaufregelung Angleichung 


Einstelipunkt! Pruifwerte 
RW 


Gleitsteinuberprutung Endregelung 


Einstellpunkt Prifwerte 


u/min lawmm uymin {mm | Usmin | RW mm U/min |RW mm 


| U/min RW mm U/min 
boats al Bt 
[1 de 3 = 
erg 2 428 110 052 RQ 250/1025 P..D Angleichweg MaB a -Q) 6 mm 


}500 | 15,8-16,3 


bee 14,7-15, 1 
1000 | 14,0-14, 3 


PRG 2 428 110 053 Angleichweg Ma8 a - Q 
15, 7-16, 3 }550 


15, 8- 16,0 
15,4-15,6 


15,0= 15,3 


PRG Anglteichweg MaB a ~ mm 


PRG Angieichweg MaB a = mm 


Prufanieitung siehe VDT-WPP 001/4. samtliche Prufwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. D-7 Stuttgart 1 Pcsttach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en Republique Féderaie d Allemagne par Rovert Bosch GmbH 

Die Prufwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervieltaltigt 

oder anderweitig ausgewertet werden 


Angleichweg MaB a = mm 


Priifwerte 
Fliehkraft-Versteliregier 


42 


VDT - WPP 211/32 - 10 


1, Ausgabe 
Fliehkraft-Verstellregler RQV...P.. ersetzt 
PRG 2 428 101 074... .083 
Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl | Mutfenweg 
Verstell- } U/min | Regeiweg Versiell: |U/min | Regelweg = | Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 
hebel- mm hebel- mm hebel- 
ausschlag ausschlag ausschiag 
Grad Grad Grad 
i 2 3 la 5 le 7 8 
PRG 2 428 101 074 RQV 250...550/1100 P.. 
520 | 10,7-11,7 ca. 
550 | 8,3-11,7 
580 | 4,6-11,7 
620 | 0-6,4 
670 0 
PRG 2 428 101 075 RQV 300...800 P..K.. 
[ co. 66 800| 15,0~18,0 - - - ca. 
830] 10,0-15,0 
860! 4,0-11, 
900! 0-7,0 
950; 0 
Cas oe H 
PRG 2 428 101 078 .  RQV 275,..1300 P,. 
ca.66 | 1310! 15,0-17,9 - 2 ) 
1360] 10,7+14,8 300 
1410| 6,1-11, 550 
1470; 0-7,4 © 780 
1570 0 
PRG 2 428 101 079 RQV 250...500/1075 P.. 
1105} 11,0-14,4 | ca.54) 560 
1140 a5, 1,7 


Priifanteitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Pritgeriite 


BOS Ho 


Robert Basch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 50, Printed 10 the Federal Republic cf Gsrmariy 
imprimé en République Fédérale Allemagne par Robert Basch GmbH 


Priifwerte 42 
Fliiehkraftregier 


VDT - WPP 211/27 - 1 


Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ..B 


PRG 2 428 120 901 


ersetzt 


Gleitsteinaberprufung | Endregelung Leerlaufregelung 


Angiteichung 
Einstellpunkt Prifwerte Einstellpunkt| Prufwerte 


RW mm] U/min | RW im U/min [RW mm 


PRG 2 428 120 001 


550 | 15,7-16,31550 | 16,9 15,4-16,0| 500 |0 


11,4-14,6 
1,0-8, 4 
0 


Angieichweg MaB a - 


Angieichweg MaB a = 


Angieichweg Mafia = 


+ 


Angleichweg MaB a -- 


Prifanieitung siehe VDT-WPP 00i/4. samtliche Prifwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande unu -Prutgerate 


Robert Bosch GmbH. D-7 Stuttgart 1 Posttach 50. Printed in the Federal Fepublic of Germany - 
Imprimé en Republique Féderale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 
Die Prufwerte durten nicht ohne unsere Zustimmung vervielfaitigt 


oder anderwertig ausgewertel werden. 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier = vor-we 2y2-1 


T, Auagabe 
Fliehkraft-Verstallregler RQV...P.. wentzt 


PRG 2 428 101 084...091 


Obere Neandrebzahl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl 
Verstell- | U/min | Regelweg 


ae PRG 2 428 101 085 


1100} 15,0-17,9 
1160] 11,0-14,8 
12201 6,4-11, 
1290 | 0-7,2 
1400 


i PRG 2 428 101 086 RQV 250. ..750/1100 P..D.. 
LO” ca.68 |1130]10,2-14,3 
‘, 1160 |6,0-11,4 
1200 ]0-7,3 
1260} 0 


sae woe qj —L 
+ PRG 2 428 101 087 
ca.66 |1100/15, 
: 1150} 10, 
‘ 1200 | 6,0 
1260 | 0-7 
1350] 0 


Prufanteitung siche VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten aur fir Bosch-Elnspritzpumpen -Pritstiinda und -Pritgerite 


» 4 Robert Bosch GmbH, D-? Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Repubtic of Germany - 
oy BO “| H Imprimé on République Fédérule d'Allemagna par Robert Bosch GmbH 


Prufwerte 42 
Fliehkraftregier VDT - WPP 211/28 - 1 


1. Ausgabe 
Fliehkraftregier RQ. .B ersetzt 


PRG 2 428 130 003...012 


[ Gieitsteinuberprutung Endregelung Leerlaufregeiung Angleichung 
Einstellpunkt  [Prifwerte Einstel!punkt} Proftwerte 
RW 


U/min RW mn U/min |RWmm|U/min " mm U/min |mm [U/min | RW mm U/min |RW mm 


1 2 6 


RQ 250/1000 B. .D 


15, 7-16, 7 
14,9-15, 1 


15, 8-16, 7 
15, 2-15, 5 
14, 8-15, 0 


pr 2 428 130 006 


15,3-15,6 
| 14,7-15,0 


erg 2 428 130 007 
14, 0- 14, 8 {1000 


14,8-15,3 
14,4-14,5 


Profanleitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur tur Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Prufgerate 


hee Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1 Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
: imprimé en Republique Fecerale d Allemagne car Robert Bosch GmbH 
ie Cie Prutwerte Gurten nich: cine unsere Zustimmung vervielfaitigt 


oder anderweitig ausgewertet werden 


Untere Nenndrahzahi 
Verstell- | U/min { Regelweg 


Muffenweg 
Angleichweg 
U/min | mm 


Obere Nenndrehzahi 
Verstell. | U/min | Regelweg 


Mittlare Nenndrehzahl 
Verstell- | U/min | Regelweg 
hebel- 

ausschiag 


PRG 2 428 101 096 ROV 375... 
T 
ca.66 | 1100] 15,0-18, 
+ 1160] 10,0-14, 
1220} 4,8-10,6 
1270] 0-7, 1 
1360 


 Eepeah teed aes 


PRG 2 428 101 
PIS nl 
ca.66 | 1195}15,0-17,6 


1470 a 
ca.63 | 1150/15,0-17,6 
1250 18,3-12,6 
1350 |0-7,9 
1450| 0 


1600 P,. 


- ca. 30 | 200 Is, -8, 1040] 8,3 


PRG 2 428 101 
ca. 66 | 040 
1100 
1170 
1240 
1340 


ine 


PRG 2 428 101 


ca.66 | 1285 


1360 
1440 
1510 
1620 


+1250 P.. 


PRG 2 428 101 


ca.68 {1170 
1220 
1270 
1320 
1420 


14 Zi y, Robt Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Posttach 50. Printed in the Faderal Republic of Germany - 
a { q imprimé en République Fédérale d’Altemagne par Flobert Bosch GmbH 
m4 } > 2 4.1974 
ey : 


Gleitsteinuberprifung | Endregelung Leerlaufregelung Angleichung 
Einstellpunkt Profwerte Einstelipunkt} Profwerte 
RW 


U/min | Rw mmm U/min ; RW mm U/min |mm | U/min} RW mm U/min [RW mm 


14 


15, 0-15, 4 


14, 6- 


PRG 2 428 130 009 
1050 | 14, 6-15, 2] 1050 


PRG 2 428 130 010 


| 1000 | 14,6-15,3 14,9/1050 | 14,6-14,9 : 
1100 | 8,6-12,8 15,7-16, 
1160 |0-7,6 
1240 0 14,9-15, ] 


PRG 2 428 130011 
13, 8- 14, 4| 1000 


PAG 2 428 130012 


PRG Anglerchweg Ma8i a nm 


Angieichweg Mai a 


» Pe 


| Obere Nenndrehzahi 
Versteli- | U/min | Regelweg 
hebel- mn 


 ausechiag 
Grad 


1 


RQV 250...1100F.. 


PRG 2 428 101 112 RQV 250...1160 P.. 


PRG 2 428 101 115 RAV 200...1100P.. 


Prifenieicang sieha VDT-WPP 001/4, slimttiche Prilfwerte gelten nur far Bosch-Einepritzpumpen-Prifstinde und:-Prilfgeréte 
- Hlobert Goedh GmbH, 0-7 Stuttgart 1; Coetoch €0..Fristed ts Ws Fevers! Republic of Germany = 
BOSC _ bari en République Fédirete 4’ Allemagne par Robert Beech GmbH. 
we : 


: F . 
ey eae a Kes : 


4.1974 


Imprimé en All 


mitgetailt werden. 


Niche Genehmigung dritten Persone. 


Wir beholten uns das Recht dor avsschlieGlichen Auswactung unteres geistigen Eigestums vor. 


Diese Abhandiung darf nicht vervielfaltigt und nicht ohne unsere schi 


™ Pai a PRUFWERTE 
: vpT- WPP 211/4-20 EP 
‘ Ausgabe 4, 68 ersetzt 9. 64 


Flighkraft-Verstellregler RQU..Z.. 


1 i_2 3 u 

Qbere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzaht Angleichung 
Verstell- | Verstell- | | Verstell- | i | 

hebel- | | Regelweg hebel- Regelweg hebel- | + Regelweg 1 Regelweg 
ausschlag | | ousschlag { | | 

Grad min} mm Grad} ‘ Utmin | min 


*PRG 55812 


58415 


PRG 55S2Z 


tt 5 


PRG 55S 3Z 


1 


58 + 15 


PRG 55S 4Z 
58215 '[25 
500 
510 
39 | 
* §50 | 
565 | 

PRG 55S4Z 


6of15 


Samtliche Prifwerte gelten nur fir BOSCH-Einspritzpumpen-Priifstande und -Préfgerate 


ROBERT BoscH GMBH 8 TUTTGAR1 


ve 
\ 


PRUFWERTE | 


TEST SPECIFICATIONS 
VALEURS D’ESSA! 
VALORES DE ENSAYO 


42 


VDT-WPP 2171/3 D/B/F/SP 
2. Ausgabe 
Ed. 2 


ROV-Regler fur Einspritzpumpen 
Verzeichnis der Prifwerteblatter 


RQV-type Governors for injection pumps 
index of test-specification sheets 


Régulateurs type ROV pour pompes d’injection 


Liste des tableaux donriant les vaieurs d’essai 


Reguladores tipo RQV para bombas de inyeccién 
Lista de las hojas de valores de ensayo 


1. Beispiele fir das Aufsuchen der Priitwerte eines RQV-Reglers 


1. Example for looking up the test specification of a governor type RQV 
1. Exemple pour trouver les valeurs d'essai d'un régulateur RQV 
1. Ejemplo para buscar ios valores de ensayo pata un reguiador RQV 


Ersatzteilliste fur: 
Spare Parts: 
Piéces de rechange: 
Piezas de recambio: 
RQV..A.. = VDOT-EVP 211/9 
= 211/30 
AB.. 211/40 
211/12 
211/33 
: 211/44 
bzw. entsprechende 
Mikrokarten EP-.. 


and/or corresponding 
microfiches EP-.. 
RQV 200/400... 500 A 67 48S 21 oder 1 7031718 et/on microtiches EP-. . 
correspondantes 
2. und 3. Stelle der Bestelinummer fehlen hier. 
2nd and 3¢¢ place figures of the part number are not given here. y/o microtichas 
~ Le 2@me etle 3¢me chiffre des références ne sont pas données ici. correspondientes EP- .. 
23 y 32 cifra de fos nos de pedido se omiten aqui. 


2. Regler - Ausfiihrungen und zugehirige Prisfwerte - Blatter 
Versteliregier 


Regeiteit Angle:-hweg] siehe VOT 
Verzeichnis ees Bestetinummer{|PRG 21 a~ man |WRP 211/3- | 
Index 


Liste 
Lista 


- 200/400 500 A67 ——ge| 142703718 


Pritwertebiatt Priifwerte 


Test-specification sheet rs¢ 
Tableau de valeurs d'essai ae Fiiehkraft-Versteliregier oe cee 


Hoja de valores ¢e ensayo 


Fliehkrottregler ROV...A.. 


| Grea 
Ie |e ee Cs CC eC Cc 
PRG 48S 21 RQV 200/400...500 Angieichweg... 


|xerowe Ulm bverme® | U'mun | Maguey 
tasted 
pe eveecniag | 
Gree i 


Anleitung zum Prifen siehe VDT-WPP 901/46 
Instructions for testing see VOT-WPP 001/46 B 
Instructions pour l'essai voir VDT-WPP 001/46 F 
Instrucciones para comprobar véase VOT-WPP 001/4 SP 


Waitere Hinweise siene Seite 11 * tst in den Prafwerten nicht besonders vermerkt 

Autres détails, voir page 11 “ not particularly noted in the test specifications 

For further hints, see page 11 * n'est pas spécialement mentionné dans les feuilles d’essai 
Otros detalles véanse pag. 11 : no se mencionan especia!mente en los valores de ensayo 


2 


2. Regler-Ausfiihrungen und zugehGrige Priitwerte-Blatter 


Reaulator types and the corresccading test specification sheets 
Les différents régulateurs et les feuilles d’essai correspondants 
Los diversos reguladores y los valores de ensayo correspondientes 


Nw 


Verstellregier RQV 200..A.. cg Angleichweg siehe VOT- 
Bestelinummer PRG..Z a=..mm WPP 211/.. 
200... . 500 A 44, 53.98, 111 1 427 031 710 48 $ 12 we 3-3 
200/365 .. . 500 A 80, 98, 176, 230 728 48S 31 ase 3-6 
A 185 D 728 48S 31 09 3-6 
200/400... . 500 A67 718 48S 21 ae 3-4 
200... 550 A98 737 48 S 40 oa 3-8 
200/400... . 550 A 98 1427 031 739 48 S 42 = 3-8 
200... . 600 A 44, 98, 99 708 4859 _ 3-3 
200/425... . 600 A 98, 230 740 48S 43 = 3-8 
200... . 625 A 53. 98 738 48S 41 Se 38 
A111 772 48S 78 oa 3-12 
200... . 659 A 44, 78, 98 1 427 031 709 48S 10 2: 3-3 
200/460... . 650 A998 741 48S 44 = 3-8 
200... 675 A740 791 48 P97 0.6 3.15 
200... 700 A 15, 98 = 48S 36; —s 3-6 
200/500 .. . 700 A 98 = 48 S 45 — 3-8 
200... 725 A 32D = 48 S 37 0.6 3-7 
200... 750 A 14, 15, 34, 36, 44, £3, 82, 98. 129, 289. om 48S4 ae 32 
"351, 372. 478, 826 
200/525... . 750 A 59, 98, 117 1 427 031 715 48S 18 = 3-4 
A 185 D 715 48S 18 0.9 3-4 
200/605 .. . 750 A 59. 69. 633, 624 1 428 101 056 = = 31.5 
200/575... 775 A 115, 116. 218, 219, 232, 233 ae 48S 53 oa 3.9 
200... 800 A 32 D, 87 D, 136D 1 427 031 726 48 S 29 09 3-6 
A 108, 129, 236. 330 726 48 S$ 29 ee 36 
200... 825 A32D 1 427 031 702 4853 0.9 341 
A 34, 106 702 4853 = 3.1 
A 36, 78 (1428 101047) 48535 = 3-7 
A740 1 427 031 702 4853 0.6 3-2 
200... 825 A 86. 119. 526 731 48 S 34 pe 7 
A 236 815 48 P 123 = 3-18 
240... 850 A320 (1428101003) 48S6 6.5 3-2 
A 87D ( 003) 48S6 09 3-2 
200... 875 A87D 1 427 031 752 48 S57 0.5 3-10 
200... 900 A 15, 36, 85, 129, 236, 289 1 428 101 045 48S5 = 3-2 
A805 D 045 — ; 1,0 31-3 
200/665 .. . 900 A69 1 427 031 721 48 S 24 = 3.5 
200... . 500/950 A 402. 422 (1428101030) 48 P 159 a 3.21 
200... 1000 A 14, 15, 36, 53, 93, 99, 209, 279, 324.558 (1428101002) 48914 <= 3.3 
A 40D, 1900 ( 002) 48514 1.0 3-3 
A 11'7, 178 = 48 P 90 oe 3-14 
A 7320 089 a 1,0 31-9 
200/900 .. . 1000 A 494 (1428101043)  48P173 = 3-23 
200... 1050 A 210 D. 505 D, 512 D { 015) 48P96,71P 16 1,0 3-14 
A514 032 — = 31-3 
200/600... 800/1050 A 469D 1 427 031 855 48 P 165 1.0 3-22 
200... 1100 A 14, 15, 273 = 48 S 22 aoe 3-5 
A 514, 609, 810 1 428 101 050 71 P33 a 31-4 


A 752, 754, 794 097 _— _ 31-10 


Regelteil ; / 
Versteltregier ROV 200..A.. aoa Angleichweg siehe VOT- 


Bestelinummer PRG ..Z a=..mm  WPP 211. 
200... 1760 A508 oO = 426 22.71P 233 1,0 as 
A515 0 1 428 101 050 = 1.0 314 
A817D0 997 as 0.4 31.10 
200/600... 8060/1100 A474D 1 427 031 860 48P 171 1.0 3-23 
200... 700/1100 A 767 1 428 101 100 _ _ 31-11 
200... 1125 A400 1427 031711 48S 13 1,0 3-3 
200... 1150 A74D. 202 D. 381 D, 528 D 1 428 101 028 71P 29 1.5 31-3 
A. 339 D, 461 D. 479 D 028 71P 29 1,2 31.3 
A678 D . 1428 101 080 ns 0.8 31 8 
200/640... 1150 A807 D 124 ma 0.8 31 13 
200/750... 1150 A 5C2 0, 559D 051 = 1.0 31 4 
200... 1200 A15 1 427 031 783 48 P 89 ae 314 
A574, §74/2 1 428 101 0.10 a = 31.3 
200... 1250 A 443 D ( 012) 48 P 162,71P 14 0.8 3-22 
A500 013 48 P 162.71 P 14 WW 2.22 
A 507 ( 013) 48 P 162.71 P14 se 3 22 
A 5603 013 71P 14 1.0 37-1 
200... 1300 A 443 O 1 427 031 851 48 P 161 0.8 3.22 
A 449D 851 48 F 161 1,3 ‘3-22 
200... 1400 A 388/2, 391/2, §37/2 (1 428 101 039) 48 P 158.71 P 18 — 3-21 
A 5743/2, 635, 775/2 106 = a= 31-11 


Verstetiregler RQV 225..A.. 
a ams a A 
225... 900/1200 A 765 1 428 101 082 — _— 31-8 


Verstellregler RQY 250..A.. 


1 427 031 800 48 P 108 —_ 3-16 


250... 500 A61 
250... 600 A 15, 70, 78, 112 (1 428 101 041) 48S 17 — 3-3 
250... 600 A 1400 041 48S 17 1.0 3-3 
250/425 .. . 600 A 149 ° 1 427 031 775 48 S 81 —_ 3.13 
250... 650 A 14, 15, 78 (1 428 107 004) 48S 2 —_ 3-1 
A 1010 ( 004) 48S 2 1.0 3.4 
A 286 D ( 004) 48S 2 1.2 ‘ 3-1 
250... 675 A 78 (1 428 101 005) 48 P 122 _ 3-17 
250... 700 A 81. 135 1 427 031 733 48S 36 _ 3-7 
250... 725 A 81 771 48S 77 _ 3-12 
250... 750 A 14, 15, 61, 70, 73. 78, 81, 102, 109, 112. (1 428 101 033) 48 S 20,71 P34 | _ 3.4 
164, 172 
A 82, 351, 480 1 427 031 743 48S 46 : _ 3-8 
A159 D (1 428 101 033) 48 S 20 0.5 34 
A630, 1400 033 48S 20.71 P34 1,0 3-4 
250/540... 750 A 162, 287 1 427 031 788 48 P94 —_ 3-14 
250:550 .. . 750 A 149 793 48 P 107 — 3-16 
250/555 .. . 750 A 154, 162 — 48S 83 _ 3°13 
250/620 .. . 775 A 642 1 428 101 058 _ _ 31-5 
250... . 800 A 15, 53, 109. 144, 203 1 427 031 730 48 $ 33 — 3-7 
250... 825 A 36. 78 1 428 101 047 48S 35 _ 3-7 
A &2 1 427 031 768 48% 74 _ 3-12 
A 1530 768 48S 74 0.6 3-12 
250... 875 A 87D 747 48 $51 0.5 3.9 
A 106 747 48$ 51 _ 3-9 


Verstellregler ROV 250..A.. 


A 74, 70. 81. 102. 109 
A &2 

A 112, 269, 288. 539 
A140 BD 

A 341D 

A 3420 

A619D 

A 667 


Regelteil! 


Bestelinummer 


1 427 031 724 
1 428 101 Uss 
068 


Angleichweg 
PRG. a=. 


48S 27 
48S 48 
71P9 
48 S 27 
48 S 27 
48S 27 


250/620... 900 
250'650.. . 900 
250/750'900 


250... 


250750... 1000 
250... 1025 
. 1050 


.. 600/1050 


. 1075 


. 1100 


.. 700/12 25 
. 1150 


250/640 .. . 1150 
250... 7650/1450 
250... 1200 


A 642 

A 225 

A 127, 130. 220, 274 
A970,147D 

A 102, 103 

A 106 

A 303 D 


A 82, 106. 345, 346 

A 97D. 104 D, 159 D, 282 9 
A 102, 109, 288, 389 

A 3420 

A 491/71, 492.1 


A7} 

4, 756 

A 1400 

A 5270 

A 597 D0, 611 0, 670 D 


A 104 D. 159 D. 204 D, 206 D 
A 278D 

A 82 

A 102 

A 104 D, 140 D. 282 0. 359 D 
A 1790 

A 6640 


A 1690 
A 74 0. 238 DO. 352 D 
A 333 D 
A 453 D 
A 594 
A 613D 
A619D 
A 667 
A 776K 
A 830 K 
A 841 
A 8470 
A 8500 
A 868 D 


A795D 

A 706 D 

A 102, 112 

A 341D 

A 7010, 7440 
A 733 D 

& 7600 

A 820 D 

A &55 


1 428 101 093 
1 427 101 723 
7558 

(1 428 101 018) 
{1 428 101 018) 
1 427 031 785 
1 427 031 816 


1 427 031 793 

(1 428 101 007) 

(1 428 101 007) 
1 427 031 762 
1 427 031 871 


1 427 031 793 
1 428 101 096 
1 427 031 812 
1 428 101 036 

049 


1 428 101 042 
042 


012) 
( * 012) 
( 012) 
1 428 101 064 


1 427 031 781 
(1 428 101 020) 
020 
020 
1 428 107 048 
053 
069 
069 
103 
126 


1428 101 


( 
1 427 031 
1 428 101 


48 S 26 
48 S 60 
48 S 38 
4B S 38 
48 PO 
48 P 124 


48 S 54 
48S 67.71 P8 
48 S 67.71 P 8 
48 S 67 
48 P 182 


46 P 99 


48 P 120 


48 S 49 
48P 114 
48 S 84 
48 S 84 
48 S 84 


48 P 87 1.0 
48 P 100, 71 P 21 0.6 
71 P21 07 
71 P 21 0.8 
1.0 
9.6 


48S 76 
48 P 111 


siehe VDT- 
WPP 2117... 


Regelteil Angie:chweg siehe VDT- 


fer R 250..A.. 
Verstellreg Qv Bestellnummer PRG..Z Be ..mm — WPP 211°, 


250... 759/1200 A699 1 428 101 078 —_ 
250... 850.1200 A 783 D 119 _— 
250. . . 900/1200 A719 085 _ 
250... 1000/1200 A 707, 746, 747 082 — 


250... 1250 A 81. 102. 603 (1 428 101 G09) 48 S 82.71 P10 —~ 
A 1400 ( 009) 48 S 82,71 P10 0.6 
A 333 D. 497 BD. 5520 ( 014) 48 P 172 0.7 
A507 ( 013) 48 S 162.71 P14 as 
A514 067 — 

A 549 D. 753 D ; 009 71 P10 
A610D 009 71P 10 
A661 D 063 
A731 0 088 
A777 K, 829 K, 640 K 104 
A789 0 WW 
A &35 K 129 
A 841, 852 D 130 
4 843 D 132 
A 846 D 130 
A 8510 134 


250... 4400/1250 A692 D 1 428 101 976 
250 600...900/1250 =A 473 1 427 031 859 48 P'170 
250... 1275 A506 D, 513 D {1 428 101 016) 48 P 180.71 P17 
250/600... 900/1275 A472D 1 427 031 857 48 P 168 
250... . 1300 A14 716 48S 19 
A140D 716 48S 19 
A341 0 716 48S i9 
A612 0 1 428 101 054 _ 
A619D 054 —_ 
A 652 D 060 —_ 
A 665 D 065 - —_ 
A 667 1 428 101 070 
A 786 D 
4 787 D 
A 803 D 


250... . 7501300 A705 1 428 101 084 
250... 1325 A718 D, 828 D 086 
A778 K 105 
A 788 D 086 
A783 D 142 
A792 D 117 
A796 D 086 


. 1325 A 7310 1 428 101 086 
.. . 985/1325 A 808 D 109 
- . 985/1325 A 783 D0 10° 
... 1350 A S06 D.A 513.0 ( 031) 48 P 179. 71 P32 
250/600... 900/1250 A472D 1 427 G31 858 48 P 169 
250... 1400 A14 (1 428 101 000) 48S 1 —_ 
A490, 122 D, 6810 ( G00) 48S1 1 
A 132 D, 13220 ( 038) 48 S 68 1.6 
A 1400 ( 000) 48S1 1.0 
A 388, 391/2 48 P 155 _ 
A739 D 133 _ 0.7 
A759 0D 000 _ 1.3 
A 804 D 000 — 0.9 
en ge pee ee ee ee 
- -650/1400 A139 1 427 031 769 48S 75 _ 
. . 825/1400 A 819 D. £270 1 428 101 124 — 1.0 
. - 350/1425 A 139 1 427 031 856 48 P 167 
.. 1450 A 140 D (1 428 101 034) 48 P 102 
- 1000/1450 A507 D ( 026) 46 P 181 


~ 


Verstelizealer RQV 250..A.. 


250... 1500 A49D 
A 1400 
250... 1000/1500 A501 D 


Versteregler RQV 275..A.. 
a ee ee 
. . 1300 A643 
.. 1325 A739 0 
.. 1400 4757 0, 799 D 
. 1500 A 837 


Versteliregier RQV 300..A.. 


A93 

A 129, 351. 478, 480 
A 6388 D 

A 587, 660 


A 15, 81, 102 
A 44 
A970 
A 763 0 
300... 1050 A 216 
300... 1075 A 688 D 
300... 1100 A8i 
A 743 
300... 1125 A 693 D 
A720 0.721 0. 735D 


300... 1150 A 586 0, -78 D, 6320 
A 6610 
A 688 D 

300... 1200 A 688 D 
A 743, 751 


Regelteil 


Bestelinummer 


(1 428 101 021) 
( 21) 
( 027) 


1 428 101 057 
123 
095 
128 


1 427 G37 750 
(1 428 101 011) 
071 
066 
073 


PRG. .Z 


43 S 39 
48S 39 
48 P 177 


48 $55 
48P 174 


1428 101071 
108 
1 427031 729 
729 
1 428 101 098 


Angleichweg 
a=..mm 


11 
1,0 
1.0 


1 427 031 792 
1 428 101074 
1 427 031 756 
1 428 101 136 
077 
077 


48 P 98 
48S 61 


1 428 101 046 
046 
115 
096 
092 


300... 1250 A 688 D 
A743 
A8140.8150 
300... 1275 A693 D0 
A720 0,:210 


a ra i de ete 


300... 1300 A114 
A 564 0 
300... 1325 A 688 D 
A 689 0, 698 D 
A 800 D 
A 809 D, 854 D 


At4 

A 255. 272 

A 688 D 
300... 5090/1400 A 299, 306 


1 428 101 127 
107 
083 
083 
083 


1 427 031 780 
1 428 101 094 
091 
072 
118 
118 


1 428 101 010 
1 427 031 797 
1426 101 114 
1 427 031 813 


48 S 86 


48 S 25 
48 P 105 


48 P 121 


0.35 
0.9 
0.7 
0.6 


siehe VDT- 
WPP 211/.. 


38 
3.7 
3-23 


3.9 
3.23 
31.6 
31.5 
31-7 
31-6 
3 16 
31°11 
36 
3.16 
3.6 
31 10 


3.15 
31.7 

3-10 
31-16 
31-7 
31.7 
na 
Bi-8 
31-12 
31-9 
31-10 


31-14 
31.11 
31-8 
31-8 
31-8 


3-13 
31-10 


, ei ; 
Verstellregler RQV 330..A.. PEOENE Angleichweg siehe VDT- 
Bestelinummer PRG..Z a=..mm WPP 211°.. 
a a es 
300 .. 7000/1409 A 207 D. 208 D 1 427 031 789 48 POS 0.7 3.14 
300... 7251400 A 306 _ 4€ P 101 -- 3.15 
300... 750'1400 A 255 — 48 P 101 a 3.15 
300... 1425 A 427 D. 4340 (1 428 101 010) 48S 25.71 F 1) 1.5 35 
A 481 .D — 61P 4 0s 3.50 
A517D 1428 101 024 —_ 0.9 312 
A535 0 024 71 P 25 0.7 31 2 
A 536 D. 55i D. 620 0. 625D 02.4 71 P 25 0.5 31 2 
A 538 D. 628 D. 629 D 7 024 71 P25 0.8 ot 2 
A 564 OD. 623 D. 6243 D 024 71 P25 -0.35 31 2 
A5790 — 71 P25 0 31 2 
A615D 024 71 P25 1.7 31-2 
A 740. 768. 780, 781 1 428 101 C24 71P 25 _ 31.2 
300.. 1000/1425 A435 0 1 427 031 856 48 P 160 1.0 3 31 
A S04 0 (1 428 101 044) 48 P 176 1.5 3 23 
A 530 D - 629 71 P30 0.7 31 3 
A5780 (1 428 +01 029) 48 P 190.71 P 30 0 3 24 
200... 700°1450 A2070.2080 . 1 427 031 789 48 P 103 0.5 3-15 
300... 1475 A532 D. 556 OD. 562 D {1 428 101 006) 48 P 189 1.2 3:24 
A 533 D 1 428 101 006 — 1.0 3-1 
A 621 D, 622 D. 626 D. 627 D (1 428 101 006) 7UP7 1.2 3.24 
A785 D 1 428 101 006 — 0.8 314 
300... 100971475 A555 D. 561 O 035 71 P 36 1.2 313 
300... 1500 A724 D0, 8220 1 428 101 075 -: 0.7 31 7 
A 726 D, 772 D. 821 D, 823 0. 8440 075 ~ 11 3i 7 
300... 70C 1500 A 207 D. 208 D 1 427 031 847 48 P 156 0.7 3-21 
309 800: 1500 A 769, 770. 771. 824. 825 1428 101 101 —_ - 31°41 
300... 1660 A 683 D 075 —_ 0.5 31 7 


Versteilregler RQV 350..A.. 


Sh rp 


350... 200 A 198 1 427 031 786 48 P92 ~- 3 14 


Verstelizegier ROV 400..A.. 


400... 756 A50 1 427 031 760 48S 65 _ 3 10 
400... 900 A 50 713 48S If _ 33 
400... 17006 A 2940 —_— 48 P 117 1.0 3-17 


Versteliregler ROV 450..A.. 


en a re 
450... 1200 A 107 1 427 031 748 48S 52 _ 39 


450... 1500 A 131 761 48 S 66 _ 3 it 


Versiellregier ROV 500..A.. 


500... 600 A 161 1 427 031779 . 48 S 85 _— 3-13 
§00/1000 ... 1500 A125 — 48 S 56 _ 39 
500... 1800 A 145, 201 1 427 033 300 61S1 _ 3 50 
S00... 600 A 161 1 427 031 779 48 S 85 _ 311 
$00/100C .. . 1500 A 125 — 48S 56.61 P 2° _ 38 
500. ., 1890 A 145, 201 1 427 033 30C 61S 1 _ 3 50 


8 


wey 7 a ee = e _ 


Regeiteil 


leich i . 
Versteilsegier ROV 200..B.. ANGIE CHyeO: Sen w OT 


Bestellnummer PRG..2 az..mm WPP 211°... 
ge eS 
200... 350 B 502, 516 1428 121 010 54S 12 — 3--31 
B 507, 515 N11 54S 13 _ 3.31 
200...375 B 507, 516 010 54S 12 _ 3-3i 
B 507. 518 011 545 13 _ $ 31 
200... 425 B 502, 516 010 54S 12 _ 3-31 
2c0... 450 B 501. 502. 516, 518 1428 121 012 54S 14 _ 3 31 
200... 500 B 305 1 427 031 757 48 S 62 _ 3.10 
B 501. 502. 506, 51-4. 516, 529. 537 1 427 032 602 5483 _ 3-30 
200°375... 500 B 538 1 428 121 032 54S 38 _ 3 33 
200.400... 500 B 528, 538 1 428 121 027 54S 33 _ 3-33 
200... 550 B 501. 502, 522. 537 1 427 032 616 54S 18 _ 3-31 
200... 560 B 522 1428 121 019 54S 24 _ 3 32 
200. .575 B 502, 516 009 54S 11 _ 333 
200... 60C B 308 1 427 031 708 48S9 _ 33 
B 501, 502. 506. 511, 516 1 427 032 608 54$ 10 —_ 3 30 
85420 608 54S 10 2.0 3 30 
200/425... 600 B 305 1 427 021 740 48 S 43 _ 38 
200/440... 600 B 538 1 428 121 033 54S 39 — 3 33 
200/500... 600 B 528. 538 028 54 S 34 ~ 2-33 
200... 625 B 501, 502. 516 007 54S9 “~ 3-30 | 
200475... 650 B 532 1 428 121 025 54$ 21 _ 3.33 | 
200... 650 B 501 1 427 032 635 54S 41 -— 3 33 | 
200...675 B 5U1, 502. 504. 515. 516, 520. 529 1 427 032 601 54S2 _ 3 30 
200... 700 VB 40 604 54S5 0.5 2 30 
8B 501, 502, 517, 524, 548. 556 604 5485 — 3 30 
200... 750 B 305 1427 031 758 48 S 63 _ 3.10 
B 320 1428 161 001 48P 410,71 P2° _— 3 16 
B 333. 343. 360 2 428 101 002 48 P 142.71 R50° _ 3.20 
B 340, 344 1427 031 836 48 P 144 a 3-20 
B 501, 502. 508. 509, 516, 520. $22. 524, 
529. 537, 549. 570, 575, 585 032 606 54S8 _ 3-30 
B 544 1 428 121 044 54 P50 —_ 3-34 
200/500... 750 B 558 1 428 121 043 54 P 49 _ 3-34 
200/525 . 750 B 304, 310 1 427 031 715 48S 18 _ 3-4 
200/550. . 750 B 538. 565 1 428 121 031 54 S$ 37 _— 3-33 
200/570... 750 B 538 034 54S 40 ; —_ 3--33 
200/600... 750 8B 563 045 54 P 52 _ 3-34 
200'650.. . 750 B 528, 538 023 54S 29 — 3-32, 
200620... 765 6B 607 —_ 54 P 61 _ 3.35 
200/680... 790 B 304. 318 1 427 O31 759 38S 64 — 3.10 
B 324. 328, 332. 347. 351. 358. 366. 374. 
380 807 48 P 115 3°17 
200... 800 B 291. 333, 343 2 428 101 003 48 P 143.71 R51° — 3-20 
B 301. 321, 325 726 48 S$ 29 _ 3-6 
B 348. 359 1 427 031 844 48 P 152 —_ 3-21 
B 501, S02, 520. 570. 584. 591 1 428 121 018 54 $ 23 -- 3-32 
B 537 oF 54 § 43 _ 3-34 
200...900 B 305 1 427 031 753 48S 53 _ 3-10 
B 320 2 428 101 024 48 P 109. 48S 58° _ 3--16 
B 329 1427 031 811 48 P 119 _ 3-17 
B 333/1, 343/1 2 428 101 004 48 P 138.71 RS§2° _ 3-19 
B 340 1 427 031 837 48 P 145 -- 3 20 
B 344 2 428 101 007 48 P 149.71 R 55° _— 3-20 
B 341. 345 1 427 G31 838 48 P 146 _ 3-20 
B 349. 350 2 428 ic! 005 48 P 150.71 R 53° _ 3-20 
B 384 006 48 P 136. 71R 88° _ 3-19 
B 501, 524. 540 1 428 121 026 54S 32 — 3-32 


Regelteil 


Verstellregier ROV 200..B.. Angleichweg = siehe VDT- 


Bestellnummer PRG..2 a.e.omm WPP 211. 
200/665... . 900 B 305 1 427 031 721 46 S 24 _ 35 
200... 925 B 544 1 428 121 9039 548 45 _— 3 34 
206... 9507 B 507 1 427 032 647 54 P 53 -— 3.35 
200... 1900 B 520 1 428 121 050 54 P 57 —_ 3-35 
B 389 2 428 101 03: = _ 32 3 
200... 1050 B 311. 315 1 427 031 770 48 S 80 _ 3 12 
8311 _ 488 73 —_ 3 12 
B 319, 331. 348. 365 798 48 P 106 — 3 16 
200... 1150 B 348. 365 — 48P 151.71 R57° ~ 3 20 
B 370, 379 48 P 151 2 20 


Verstellregier RQV 225..8.. 


225/490 .. . 600 B 305 1 427 03° 766 48S71 — 3.11 
225'600 .. . 750 B 305 767 48S 72 _- 3-14 
225°680.. . 900 B 305 765 48S 70 _ 3.11 


Verstellregler ROV 250..B.. 


UI 


259... 500 B 334, 356. 372. 376. 378, 384 1427031832 ° 489 140 _ 3.19 
B 501. 520. 523. 524, 546. 547 1428 121 022 54 $ 27 _— 3-32 
B 506 045 54 P $1 _ 3-34 
250'380.. . 500 B 536 1 428 121 029 5§4$ 35 _ 3-33 
250... 550 B 334. 356. 372, 276. 378. 384 1427 03% 832 48 P 141 — 3 19 
250... 600 B 302 714: 48S 17 -- 3.3 
B 334, 356. 372, 376. 378, 384 818 48 P 126 _ 3 18 
B 501. 520. 524 — 54 S 22 - 3.32 
B 523. 546. 547 1 428 121 02) 54S 26 _ 3 32 
250... 650 B 334. 356. 372. 376. 378, 384 1 427 031 819 48 P 127 of 3.18 
250... 700 B 334. 356. 367. 372. 376, 384 813 48 P 127 -- 3-18 
B 378 2 428 101 026 —_ _ 32-2 
B 501. 502. 522 1 427 032 617 54P 19 —_ 3- 32 
250/550 .. . 750 B 528 _ $4.$ 30 ~_ 3-32 
250670... 750 B 304 1 427 031 746 48 S$ 50 —_ 3.9 
250/680 .. . 750 B 347 F oe: 853 48 P 163 — 3-22 
250/700... . 750 B 327. 354. 385, 368. 371. 375, 382. 383 2 428 101 022 48 P 118 , — 3-17 
250... 750 B 334. 356, 367, 372. $76. 384 1 427 C31 821 48 P 129 : — 3-18 
B 378 2 428 101 026 _ . _ 32-3 
B 501. 502. 508.511. 520 524 1 427 032 603 s4$4 _ 3 -30 
B 523. 546. 547 620 54 $ 25 _ 3.32 
250°670.. 750 B 519 — 54 $ 20 — 3 32 
250 690... 780 B 565 1 428 121055 54 P 58 _ 3.35 
250... 800 B 334, 356. 367. 372. 376. 384 1 427 031 621 48 P 129 _ 3-18 
B 378 2 428 101 032 _ _ 32-3 
B 501. 576. 564 1 428 121014 548 16 _ 3-31 
250... 825 B 564 1 428 121 053 54 P 60 _ 3-35 
B 626 9 53 54 P 60 0.7 335 
250... 850 B 334, 356. 367. 372, 376, 384 1 427 031 823 48 P 131 _- 3 18 
B 378 2 428 101 032 —_ _ 32 3 
B 501 1 428 121 048 $4 P 54 — 3:35 
259. .900 B 325, 356. 367, 372. 376 1 427 021 824 48 P 132 _ 3.18 
B 384 2 428 161 006 48 F 136.77 A54° _— 3.19 
B3.8 ~ 032 _ _ 32-3 
B 30%. £20 1 427 032 636 54S 42 —_ 3 34 
B 357, 573 1 428 021 042 54 P 48 _ 3-34 


250/880 .. . 900 B 327. 354, 355. 368. 371, 375. 382. 383 2 428 101 034 — ~_ 32-4 


Verstetiregier RQV 250..B.. 


250... 950 B 334, 356. 367, 372. 376 
B 384 
B 378 
B 557. 573 
250... 1000 B 334. 338, 356 367. 372, 376 
B 378 
B 384 
B 390 D 
3 501. 52) 
B 573, 574 


250'550... . 1000 B 304 
250... 1050 B 334, 356, 367. 372, 376 
B 378 
B 384 
B 627 0D 
B 6280 
B 629 D 
B 635 D 
B 639 
250... 1100 B 334, 338. 356, 367. 372. 376, 384 
B 362. 363 
B 378 
B 386 
250... 1150 B 386 D 


Verstellregter 8QY 300..B.. 


300... . §00 B 502 
300... 525 8 502 
300... 560 B 502, 522 
300... 660 B S01 
300... 650 8 501 
400... 700 B 316 
B 501 
300... 750 B 501 
300/750... 850 B 382 
300... 1190 B 305 


Versteliregler RQV 375..8.. 


375... 1050 B 361 
375... 1100 B 367, 378 


Verstel'regier ROV 400..8.. 


Bestellnummer 
a 


Regelteil 


1 427 031 825 

828 
2 428 101 033 
1 428 121 049 
1 427 031 828 
2 428 101 633 
1 427 031 828 
2 428 101 05E 
1 427 032 613 

649 


1 427 031 754 


828 
2 428 101 033 
1 427 031 8268 
2 428 161 001 
001 
601 
001 


1 427 031 828 
2 428 1191 008 
033 
014 


Angleichweq siehe VDT- 
PRG ..2 a=..mm WPP 211°. 
48 P 133 —_ 3 19 
48 P 136.719 54° oe 3.19 
ao — 22-3 
54 P 56 _ 3-35 
48 P 136 —_ 3-19 
_ _ 32-4 
48 P 136,71 R 54° _— 3-19 
_ 0.4 32-4 
54S 15 _ 3-31 
54S 55 —_ 3.35 
48 S 59 _ 3-10 
48 P 136 — 319 
_— _ 32-4 
48 P 136.71 R 54° _ 3.19 
54P 62 2.0 3°35 
54 P 62 2.3 3 35 
54 P 62 1.0 3 35 
54 P 62 1.9 3.35 
I4R 63 _— 36 
48 P 136.718 54° — 3.19 
48 P 154.77 RS6° _ 3-21 
— —_ 32-4 
— 0,7 32-1 
— 0,7 32-6 


2 428 101 045 


1.428 121 020 


1 427 032 605 
1 427 032 640 


1 426 121 052 
01S 
2 428 101 021 


ee ES SEP 
1 427 031 845 
845 


B 305 


Verstellregler RQV S00..B.. 


§00 .. 600 B S54 


Versteliregler RQV 525..B.. 


$25... 750 B 305 


1 427 031 764 


1 428 121 041 


48 S69 _ 


54S 47 — 


eines eas a a eae Cee pe cae 
1 427 031 773 


ee 


48379 


3-34 


a a A OA 


54S 36 — 3-33 
54S 44 = 3-34 
54S 1 _ 3-30 
54S6 _ 3-30 
54S 46 ~_ 3.34 
48 P 93 — 3-14 
54P 59 = 3-35 
54S 17 = 3-31 

-- _ 32-2 
48 561 a 3.10 
48 P 153 ae 3-21 
48 P 153 _ 3-21 


ee 


Regeltei! : : 
Verstellregier RQV 570..B.. Bngleichweg: slehe.. Vat: 


Bestellnummer PRG ..Z a> .mm WPP 211 
570 . 780 B 342. 346 — 48 P 147 _ 3-20 
Versteltregler ROV 670..B.. 
670...940 B 342, 346 2 428 101 039 —_ —_ 32.5 
Versteliregler AGV 200..P.. 
200...700 PA8BQD 2 428 191071 — 05 32 9 
200... 1000 PA 1,2 — 48S 14 as 33 
200... 1050 PA 77 1 28 101 032 —_ —_ 31 3 
200... 1100 P 7/2, 16/2, 25/2. 31/2 2 428 101 010 71 R58 _ 32 1 
PA 37, 197 O42 74 P 33 —_ 32 5 
PA 60/2. 74,2. 99/2. 1023/2 04a — _— 32 5 
PA 77 087 _ _— 32°11 
PA 125°2, 181/2 085 -- _— $2.11 
PA 176 087 — _ 32-11 
PA 243 W5 _ —_ 32.13 
200... t20¢ PA 101. 170 2 428 101 058 _ — 32 7 
PA 122°2 065 —_ — 32 8 
Versteliregler RQV 225..P.. 
225...975 PA 129 2 428 101 066 _ — 32 9 
225... 1100 PA 177. 206 084 — _ 32.41 
225...7150 PA 88 2. 89/2 097 - -— 32-12 
225... 1250 PA. 206 194 -- ~- 32 12 
Verstellregler RQV 250..P.. 
250... 709 PA 58 2 428 101 052 —- — 32 6 
PA 19. 47. 48 026 — — 32 2 
250... 750 PI — 48S 46 _ 3 8 
PA 19. 47. 48 026 — — 32 3 
PA 58 052 _ _— 32 7 
250/715... 780 PA 52 038 — _— 32 4 
250... 800 PA 19, 48 2 428 101 027 = aa 32 3 
PA 47 032 — — 32-3 
PA 58 052 — — 32 7 
250... 859 PA 19. 48 027 _ — 323 - 
PA 47 : 032 —_ —_ 32 
PA 58 053 — —_ 32 7 
250... 900 PA 19. 48 2 428 101 017 — ~ 32 2 
PA 47 032 — _— 32 3 
PA 58 053 _ — 32 7 
PA 190 D 093 _ 0.5 32 12 
250'750/900 PA 35 020 — — 32 2 


250... 950 PA 1S, 48 2 428 101 O17 _— ~_ a! 2 
PA 47 012 -— _ ue. 
PK 58 O54 — _ 32 7 

250... 1000 PA 19, 47, 48 2 428 101012 —_ _ 32.1 
PA 58 054 _— —_ 32-7 
PA 97 _— 48S 67 _ 3-11 


PA 144D 068 


{ 
Verstellregter RQV 250..P.. ee: Angleschweg: siche VOT 
Bestellnummer PRG. 2 a> mm WPP 211... 
250... 1050 PA 19. 47, 48 2 428 101 012 _ — 32 +1 
PA 58 055 —_ _ 32 7 
250... 1075 PA 57 040 —_ _ 32.5 
PA 68 047 —_— _ 32 6 
PA119D 1 428 101012 — 1.5 31-1 
PA 161D 2 428 101 047 — 03 32 6 
250... 500°1075 PA 171 2 428 101 073 —_ _ 32-10 
250 ..1100 P120D.13D,200 011 -- 0.6 32-1 
P 14.15.21 011 — _ 32 4 
P 19, 47, 48. 169. 241 S 012 _ —_ 32-1 
PA 45D 035 _ 0.5 32 4 
PA 46 035 —_— _ 32 4 
PA 58. 106. 153. 167. 168, 183, 229. 242 043 —_— _ 32 5 
PA 63D 014 _ 0.6 32-1 
PA 84. 85 050 = 32 -6 
PA 110D 059 —_ 0.5 32-8 
PA 128D _ 48 S 84 0 3°13 
PA 139 D 067 _ 0.6 22-9 
PA 194 D 2 428 101 067 _— 0 32.9 
PA 2227/2, 233/2, 234/2, 236/2 111 —_— — 32-4 
PA 240 112 —_ — 32-13 
250 340 750'1100 PA 86 D 2 428 101049 — 0.4 32-6 
250 .. 550 1100 PA 140 074 _ — 32-10 
250 .. 750°1100 PA 178D 086 — 0.4 32-11 
250... 860-1100 PA 149. 166 072 — _ 32.9 
PA 150 0 972 _ 0.6 32-9 
250 1150 PA 53 2 428 101 037 — — 32-4 
PA 208 D 102 —_ 1.2 32-12 
259.. 1200 PA 36 2 428 101 016 — —_— 32 2 
PA 122/2, 212/2 103 Muffenlage _ 32-13 
36 mm 
PA 152 1 428 101 079 —_ _ 31-8 
PA 215 2 428 101 104 — —_ 32-13 
PA 231/2, 235/2. 238'2 103 _ _ 32-13 
250... 1250 PA 109 (1 428 101 009) 48 S 82 _ 3-13 
PA 133 2 428 101 070 _ _ 32.9 
PA 199 D 070 _— 1.2 32-9 
250... 1300 FPA 109 060 — —_— 32.8 
PA 1140 082 _— 0.4 32-10 
PA 2220 106 _- 0.4 32-13 
250... 550/1300 PA 195D 2 428 101 094 — 0.4 32.12 
Verstellregler RQV 275..P.. 
275... 1050 PA 92 K. 130 K. 156 kK. 157 K. 158 K. 7 428 101 057 — _ 32-7 
159 K, 160 K. 203 K _— _ 
275... 1300 PA 152 978 —_ _ 32-10 
Verstellregter RQV 300..P.. 
390... 800 PA 117 2 428 101 063 _ _ 32-8 
PA 155 K 075 —_— _ 32--10 
PA 175 K 083 —_ _ 32-10 
300... 875 PA 112 K 083 — _ 32.10 
300... 900 PA 117 063 — — 32-8 
PA 129 080 — _ 32-10 
13 


Regelte:l oe 
Versteliregier RV 300..P.. ANgIEICHves: 2SIetrs VO: 


Bestel!nummer PRG. Z a>. omm WPF 211 
300/725... 900 PA 163. 165 2 428 101 091 —_ — 32 11 
300... 950 PA 112 K 061 —~ —~ 32 8 
300... 975 PA 204 4. 2264 110 —_— — 32.12 
300... 1000 PA 112 K. 217 K 061 — —_— 32 -8 
PA 204 2. PA 204°4 098 -- —_ 32 12 
300... 1025 PA 173 K 2 428 101 061 ee pane 32 8 
300... 1050 PA2 051 _— _ 32.6 
PA 112K. 154K . 061 — — 32 8 
300/800 .. 1050 PA 162. 164 090 — —~ 32-11 
300... 1100 PA 450 2 428 101 041 — 3.5 32 5 
PA 46. 75 031 — a 32 5 
PA 610.1040 046 —_— 0 32.6 
PA 83D. 124 D. 1470 041 _ 07 32 5 
PA 94D.116D 041 =~ 1.2 32 5 
PA 108 OD. 146 D 046 — , 0.5 32 € 
PA 173 K 081 — —_— 32 10 
PA 185 092 ~_ = 22 12 
PA 198 095 — = 32 12° 
PA 244, 245, 246 116 — _ 32 14, 
300... 1250 PA 1720 2 428 101 08> — ~ 32 11 
PA 227 089 —_— ~ 32 11 


Verctellregter RQV 325..?.. 


325... 800 PA 213 2 428 101 105 _ —_ 32.13 
325... 1050 PA 130 K, 156 K. 158 K 088 — — 32 11 


Verstellregler RQV 350..P.. 


356/700... 810 PA 33 2 428 101 018 _ ~~ 32 2 
350/750: 900 PA 35 025 _ — 32.2 
350/820... 950 PA 33 019 — _ 32.2 


Versteliregler ROQV 375..P.. 


375... 900 PA 19 2 428 101 030 _ _— 32-3 
375... 1100 PA 200 K 096 _ _ 32.-12 


Verstellregler RQV 750..P.. 


apn nil nn NS es 
PA 253 2 428 101 117 — — 


Use English cover sheet as shown 
alcngside 

Utiliser la feuiile-cache ci-contre en 
langue francaise 

Emptear la noja cubertera al lado 
en espafics 


Bis VOT-WPP 211/3-50 sind sie Prifwerte nach PAG .. Z Be- 
zeichnung aufgefuhrt, at VOT-WPP 211/31-1 nach Bestell- 
nummer. 


Anderungs- und Anbaubucistaben (z.B.: ROV..’..AA.. DA) 
andern nichts an der Einstellung und werder nicht beson- 
ders aufgefuhrt. 


Das Regelteil PRG 48 S$ (oder P).. des Verstellreglers 
RQV..A.. kann auch bei Verstellregier RQV..B8.. und 
..P.. eingebaut sein. 


The test Specifications are listed by PRG... Z designations 
up to VDT-WPP 211/3-50; from VDT-WPP 211/31-7, by the 
part numbers. 


Letters denoting modification and fitting (e. g.: RQV../.. AA 
. .OR} involye no changes in the settings and are not tisted 
separately. 


Flyweight assembly PRG 48 S (or P).. of governor RQV.. 
A.. may be found also in governor types RQV..B.. and 
Pos 


e 


Les valeurs d’essai sont ordonnées suivant fa designation 
FRG ..Z pour les imprimés jusqu'a VOT-WPF 211/3-50 et 
suivani la référence a partir de VDT-WPP 211/31-1. 


Les lettres indiquant une modification et le montage (p. ex.: 
ROQV ../.. AA.. OR) ne changent rien au régtage et ne sont 
pas particuliegrement merntionnses. , 


Le bloc-régulateur PRG 48 S (ou P).. du réguiateur ROV.. 
A.. peut aussi 3tre monté aans les réguisieurs RQV..B.. 
et..P.. 


Los valores de ensayo estan ordenados segun la designa- 
cion PRG...2Z hasta folleto VOT-WPP 211/3-50, a partir de 
VDT-WPP 211/31-1 segun numeros de pedido. 


- Letras indicadoras cle cambios y de montaje (ej.: RQV. / 


.. AA..DR) no influyen ei reglaje y no se indican especial- 
mente. 


£1 bloque regulador PRG 48 S (0 P).. del reguiador RQV.. 
A.. puede hallarse montado también en los reguladores 
RQV..B..y..P.. ; 


15 


 s«Prilfwerte | 42 
Fliehkraft-Verstellregler = vor-wer 2122-9 


1, Ausgabe 

Fliehkraft-Verstellregler RQV...P.. ersatzt 
PRG 2 428 101 066...072 
Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzah! Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regelweg Verstell- |U/min | Regelweg | Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 
hebel- hebel- mm hebel- mm U/min | mm 

ausschiag ausschlag 

Grad Grad 

4 5 6 7 8 9 10 


- ca.10 


Ae 
PRG 2 428 101 067 RQV 250,..1100P..D.. 
ca.68 | 1100] 15,0-18,0] 


1160 10,2-14,4 
1220] 4,8°10,4 


PRG 2 428 101 067 RQV 250...1100 P..D.. Angleichweg MaG a = 0,6 mm 
ae al - -~ 
RQV 250...1000 P..0., Angleichweg MaB a = 0,7 mm 
ae 
i - | ca.12 180 
, 260 
| 350 
‘iy 460 
500 


q 2 ‘. @lobert Bosch GmbH, 0-7 Stultgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
a - BO Y @ H Imprime en République Fédérale d'Aliemagne par Robert Bosch GmbH. 
yes : . - e . 


Obere Nenndrehzaht 
U/mnin | Regelweg 


Untere Nerindrehzahl 


Verstell- | U/min | Regelweg 
hebel- mm 


Mittlere Nenndrehzahl 


Varstell- |U/min {| Regelweg 
hebel- mm 


Muffanweg 
Angleichweg 
U/min | mm 


ausschlag 


B 9 10 1 


PRG 2 428 101 070 RQV 250. ..1250 P.. 


1275] 12,5-15,5 - - - 
1320) 7,8-12,2 


PRG 2428101070  —--RQV 250... 1250 P..D.. 
ar 
1275|12,5-15,5}  - - - 


oil!” Le 
RQV 200...700 P..D.. 


PRG 2 428 101 071 
15,0-18,0 
7,6-12,6 
0-6,4 


700] 8,3 
5,6 

3,6| 700] 0 
3} 400} 0,4-0,6 


PRG 2 428 101 072 RQV 250...800/1100 P.. 
ca.62} 700] 14,5-17,0 


4130] 10,0-14,0 


0,5-0,7 


Prifanteitung sishe VOT-WEP 001/4, samtliche Priifwerte gelten nur tir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Priifgerate 


% I. Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Posttach 60, Printed in the Federal Republic of Germany - 
a q ye ian Imprimé en République Fédérale d‘Allemagne par Robert Bosch GmbH. 
Beas | WEG ‘ 4.1974 
ad ae 


7 


~ | Obére Nenndrehzaht Mittlera Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
U/min | Regelweg Verstelk {| U/min | Regetweg | Verstell- | U/min | Regelwag | Angieichweg 
- Usmin 


PRG 2 428 101 088 RQV 325... 1050 P..K.. Muffenweg 


PRG 2 428 101 089 _ RQV 300...1250P.. 


15,0-18,3] 9 - - 
11,3-15,3 
7,0-11,5 | 
0-7,4 

0 


PRG 2 428 301 089 RQV 300...1250P..D., Angleichweg Ma8 a = 0 mm 


PRG 2 428 101 090 RQV 300/800...1050 P.. 


1100] 15,0-17,9 | ca. 14,5-15,5| a. 10 
1250 


1050| 15,0-18,1 
1100|8,6-13,4 


PRG 2 428 101 091 RQV 300/725...900 P.. 


900 | 12, 0-15,7 : F 12,2-18,6) ca. 12 
915) 6,0-12,5 


; _ Priifanieitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Priifwerte gelten nur far Basch-Einspritzpumpen-Priifstande und -Prifgerste 


¥ Robert Gosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Prinied in the Federal Republic of Germany - 
" Imprimé en République Fédérale d'Alfemagne per Robert Borch GmbH. 


4.1974 


 Priifwerte | 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/32 - 12 
Fitehkraft-Verstellregler RQV...P.. ersotrt 

PRG 2 428 101 092,..102 


Obdere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahl Muftenweg 
Angieichweg 


Verstelt | Ufmin Repeiweg Verstell- | Mecrin Regelweg 
habel- ' 


mm habel- mm 


ausschiag } 
ad 


1110 113, 2-18, 3 


Prifanteitung siehe VOT-WPF 6001/4, samtliche Priifwarte gelten nur fir Bosch-E inspritzpumpen ‘Priifstanda und -Priifgerite 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Poattach-80. Prinied in the Federal Republic of Germany - 


Bos< Hi i Imprimé an République Fédérale d'Allemagna par Robert Bosch GmbH 


Untere Nenndrehzahl Muffenweg 


Angleichweg 


Mittlere Nenndrehzah! 


PRG-2 428 101 047 
1075 }15,0-18, 3 - 

| 1130 ]10,0-14, 

1180 {5,0-11,1 


PRG 2 428 101 050 RQV 250...1100 P.. 
1100115,0-18,3 |* - | j- 2 

| 1150 |10,4-14,8 F 

1200 |5,3-11,0 


RQV 300...1050 P.. 


. PRG 2 428 10} 051 


| 1050 [15,0-18,2 |. 
1090 | 10,0-14,6 


vas : | : Robert Bosch GmbH. 0-7 Stutigart 1, Postiady 60. Printed in the Federal Republic of Germany. ~ 
: : my bse + Imprimé en République Fédéreio Allemagne par Robert Bosch GmbH. wy ae ‘ 
jedwii. 4.1974 


-Prifwerte > : 42 
Fliehkraft-Versteliregler = vor-wer 222-7 


255 ~ Rusgabe 
‘Fliehkraft-Verstellregler RQV...P,. * ersetet 


PRG 2:428 101 052,..058 


Obere Nenndrehzahl: Mittlere Nenndrehzahi Unters Nenndrehzahi Muffenweg - 
U/min | Regelweg ; in | Regelweg | Verstell- | U/min | Regetweg Analeictiwed 


mm 


PRG 2 428 101 ase RQV 250..,.750P.. 


PRG 2 428 101 052 RQV 250, ..800 P.. 


RQV 250...850 P.. 


aed, 


RQV 250...700 P.. 


Prifanteitung sishe VOT-WeP 001/4; simtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Priifstande und -Pritgarite 


* ) JF HE Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Posttach $0. Printed in tha Federal Republic of Germany - 
oan B &. ye linprimé on République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH. 


Fliehkraft-Verstellregler 


PRG 2 428 101 


Prifanteitung sishe VOT-WPP- 


| BOSCH 


| Fliehkraft-Versteliregier 


PRG 2 428 101 059.. .065 


| Obore Nenndrehzahl 
U/min | Regelweg 


1100 | 15,0-18,0 
1150 |10,2-14,4 


RQV...P.. 


Verstetl- 
hebel- 
ausschlag 
Grad ‘ 


RQV 250.. 


Mittiere Nerindrehzaht 
U/min | Regeiweg 


Verstoll- 
hebel- 
ausschiag 
Grad 


PRG 2 428 101 060 


15,0-17,9 
0 
15,0-17,6 
7,1-12,4 
0-7,0 
0 


RQV 250. 


RQV 300. 


..1000 P..K.. 


1300 P.. 


42 


VDT - WPP 211/32 -8 


Untere Nenndrehzahl 
U/min | Regelweg 


mm 


1/4, samtliche Priftwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prilfstinde und -Prifg 


Muffenweg 
Angleichweg 


Muffenweg 


erate 


Robart Booch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Posttach 6. Printed in the Federal Republic of Garmany - 
Imptiné en République Fédérale d’Allemagne par Hobert Bosch GmbH. 


Obere Nenndrehzehl 


PRG 2 428 101 081 


PRG 2 428 101 082 
as | 


U/min | Regelweg 


Mittlere Nenndrehzahl 
U/min | Regelweg 


RQV 300.. 


1. 


RQV 250.. 


ca.66 | 1300] 15,0- 
1350/11,0- 
1400] 6, 4-1 
1470} 0-7,3 
1570} 0 


Seat ae 


PRG 2 428 101 083 


RQV 300 


..800 P..K.. 


poms 300, . 


001/4, simtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpaen-Prifstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach $0. Printed in the Federa! Republic or Germany - 
imprimé an République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH. 


1100 P..K.. 


.1300 P..D.. 


-875 P..K.. 


-Priifwerte : 42 
- Flighkraft-Verstellregier VDT -WPP 211/32 - 13 - 


1, Ausgabe 
Fliehkraft-Verstellregler RQV...P.. exuatzt 


PRG 2 428 JOT 103...115 , 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzeht Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regelweg - }U/min | Regelweg 7 i Angleichweg 
. bel- . . 


PRG 2 428 101 03 RQV 250...1200 P.. Muffenlage 36,0 mm 


PRG 2 428 101 104 RQV 250...1200 P.. 


PRG 2 428 101 105 RQV 325...800 P.. 


Prijfanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerts galten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstiinde und -Prifgerite 


Robert Bosch Gmbit, D-7 Stuttgart 1, Postiach 60. Printed in the Federal Republic of Germany - 
BOS : Imprimé en République Fédérale d'Aliemagns par Robert Bosch GmbH. 


‘Priifwerte — 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/32 - 14 
Fliehkraft-Verstellregler RQV...P.. = 


PRG 2 428 101 116...117 


| Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzahl Muffenweg 


Verstell- }U/min | Regelweg |; | U/min | Regelweg | Angleichweg 
hebel- mm . mm 


«.  TTOOP.. 


4 


PRG 2 428 101 117 RQV 750 P.. 


ca.55 750 
: 760! 7, 0- 12, 0 
775' 0-6, 8 
795 


Priifanieitung sishe- VOT-WPP 001/4, simtliche Priifwerte gelten nur far Bosch-Einspritzpumpen -Prifstiinde und -Priftgerate 


4 i y bY Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgarl 1, Posttad) 50, Printed In (he Federat Republic of Garmany - 
BOS i Imprimé an Fiépublique Fédérale d'Allomagne par Robert Bosch GmbH. 4 7 4 


} i225 a 4 
ae Sean meee ar 
Obere Nenndrehzchl ‘Mittlere Nenndrehzaht Untere Nenndrehzohl Angleichurig 
Verstell- = : Verstell- / i Verstall- | H 
hebel- | ; Regelweg hebel- | ! Regelweg hebel- | Regelweg | Regelweg 
ausschlag © ; aussehlag | | ausschlag | 1 
Grad | Umin mm Grad} U/min | mm Grad | Ulmin mm U/min i mm 


*PRG 55S6Z RQU 225/550 Z 24 


PRG 55572 RQU 650 Z 24 


sats | ; ' = _ 


“PRG 55SBZ RQU 250/675 Z 24 


sB+15 [475 22 | 
} 675, 215-22 


680 | 20,8-22 
Vt -16,3 


“PRG 55S9Z RQU 250/700 Z 24, 26 


i 


a 


sa+15 


PRG 55 P12Z RQU 175/800 Z 48 


§8+1,5 


PR UF WERT OE 
vot. WPP 21/4-21_ _ EP 
Ausgabe 4.68 ersetzt 6. 59 


7 1 Bo 
Untera Nenndrehzahi 
Verstell- | i 
hebal- Regelweg 
susschiag 
Grad 


Angleichung 


| Regelweg Regelweg 


i 
| 
j 
i 
i 


Uletin mn 


5815 


“PRG 55 P14Z RQU 250/600 Z 2 
58415 ° || 


Wir beholfen uns dos Recht der cuschlieblichen Aurwertung unieres geistigen Eipentuma 


* Anmorkung: Bel grdBtem Veratelthebslovaschiag muB bei Enddrahzaht RW 24-0,5 mm ereeicht warden. Bsi Leerloufdrehzahl und RW § muG 49 & 1° 
weniger als max. VersialJhebalausschlag erraisht warden. 


Samtiche Prifwerte gelten nur for BOSCH-Einspritzpumpan-Prifrtande und -Prifgerdte 


& 3 
/ € PRG SSPISZ RQU 15/6752 
ob mais 
é 5 | B -235 
s 700 | 11,2-18 
3 720 25-14 | 
: Tay 
an: 755 
a = * - 
: 3 pRGSSFISZ ‘ RQU 150/600 7 44 
(2 ons [ore] | | | 
% 600 | 215-22 ; 
‘ 610 16,4-22 : 
H 630 | 58-148 
5 60 | 0-465 
Log 670 
i 
"8 -pressriz 
TO was - |-| - 
ae 750. | 21,4-22 : 
3 760 | 188-22 
fae 500 | B6~15 
s Peso! 0-44 
e 't 
38 
zg 
ug 


ROBERT BOSCH GMBH sTUTTGART 


“S815 


a9 


"PRG 557 24 
58° 


PRGSSPI9Z 


“PRG SSP 20Z 


PRG 55 P2272 


se} 280 
St0 
52 
530 
550 
570 
PRG 55P21Z 
58415 


1S 


7) B,5-10,5 


280 
x0 
uO 


5,8- 8,0 
54 56 
i] 


Wir beholten uns dos Recht dar oussclisBlicien Auswertung unseres geistigen: Eipentums var, 


Diese Abhandlung darf nicht varvialfSitigt end nicht ohne unsere schrifiliche Genshmigung dritten Personan milgateilt werden, 


*PRG 55.P 26 Z 

sB415 | 
| 
\ 


“PRG S55 P27Z 
seis Ife 


PRG S5SP31Z . 


+ Anmarkung: Bei grdBtem Verstelihebstausichiog mu8 ber Enddrehtaht KW 24-0,5 mm erreicht warden. Boi Leerloufdrehzah) und 


» 


Fliehkraft-Verstellregler RQU.. i oe 


oF 
t 


1 2. 3 4 5 é 
Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahl: 
Verstel- { ee Varstel- 
eDel- ‘age ebel-. 
ausschlag I oe ’ ausschlag 
Gred | “Uimin mm Grad Umin 


RQU 300/600 ZA 26, 24 


weniger ale max. Varstollhubalavaschlag arrelcht werden, 


vbT -WPP 21 
Ausgabe’ 4. 68° 


Ww. ERTE 
1/4-22 EP 


erseizt 6.59 


wl ou 
Angleichung 
Regelweg 


Uimin } mm 


RW S$ mud 49 +t 12 


Samttiche Prifwerte gelten nur fir BOSCH-Einspritzpumpen-Profstanda und -Profgerdte 


ROBERT 


BOSCH 6G 


M BH 


STUTTGART 


on 
Angleiciung © 


br Regelweg Regelweg 


Wir behalten uns dos Racht der qusrchliefilichen Auswertung unseres g: 


« 
§ 
4 
5 
z 
. 
2 
Ff 
7 
é 
g 
& 
£ 
= 
2 
i 
9 
= 
£ 
2 
3} 
7 
4 
$ 
7 
Z 
g 
2 
x 
g 
= 
2 
a 
3 
3 
3 
£ 
$ 
3 
2 
% 
Z| 
2 
3 
2 
S 
7 
=< 
oe 
3 
a « 


_ Y 72) ee PRUFWERTE 
bee a vpT-WPP 211/4-23 __ EP 


Ausgabe 4,68 < erset=t — 


Flichkraft-Verstellregler RQU... ZW... 


4 i 5} é to | n 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzaht Angleichung 
Verstell- |! | Verstell- | I Verstell- | ‘ } 

ebal- | | Regelweg hebal. Regalwag habel- | | Regelweg | Regelweg 
ausschlag | i ausschlag | ausschtag | H i 

Grad | Utmin Sram Grad | Uimin | mm Uimin | mm 


PRG 66 P22 RQU 425/1300 ZW 13 D, 19D Angleichweg Mai a = 0,8 mm 


i | 
58° 500 | 21,9-24,0 2 | 300) 127-140 | — - 
1000} 19,5-19,F 1 400) 68+ 7,4 
1200} 64-125 | $00) 30-41 
1300} 0 ~ 26 £ 9001 1,8 2,4 
132; 0-1 00 | 10-17 


PRG 66 P3Z RQU 425/1100 ZW 10 D, 18 D, 23 D Angleichweg ‘Aqf a = 0,4 mm 

i ' | ' . I 
se | 450° 23,0-250 ey ee eee m | 00] 126140} — | = 
| 800) 20,8-21,5 ' : | 400; 68 7,4 | 
| 1120 1 18,0-20,2 i 500! 30-4] | 
11200; 90-143 | 800} 2,3- 28 ! 
; 1900! 0 ~5 a 1100) 1,6- 246 | 
400° 0 = 1 fy iso; 0 
; Lo 


PRG 66 P4Z RQU 300/1100 ZW 16 D, 19 D, 20D, 25 D Angleichweg MaB a = 0,8 mm 

| | ‘ | : | 
5a} 400 (22,6-25.0 eh Ho a | iol 3210) —) = 
| 1000 19,5-20,0 ' { | 200 | 9,0-108 | 
| 1140) 140-17,4 : | 300} 50-67 | 
| 1200} 66-124 | ! | 400} 3,0- 40 | 
1 3240} 0,6- 88 i i ; 900 19 2,4 | 
1350! 9-1 11190; 0 i 
1 i I H 
i 


PRG 66 P5Z RQU 350/1100 ZW 19D, 25 D Angleichweg Mai a =< 0,8 mm 
; { ; 


1 ' i : 

} : 22? YS! 12,7-14,0 
, 00! 7,8~ 9,6 
1 GO. 27-32 
i 


1 400; 22,8-25,0 
| 1000; 19,6-20,0 
' 1160} 12,2-16,2 
| 1200; 7,0-13,0 
| 
t 
1 


58° 


000° 1,4- 20 
13900: 0-3 ;1e0; =o 
1350! 0 ~1 : 


PRG 66.P 62 RQU 375/1100 ZW 19 D, 20 D, 25D Angleichweg Mo8 a 08 mr 


sp} 4501 218-250 
! 1000 | 194-200 
' 1130} 15,0-18,2 


Saintliche Prifwerte gellen nur fir BOSCH-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prufgarate 


ROBERT BOsSCcHF GMBH S Tru Tr T GAR T 


- Ol 
Verstell- ' 
> hebel- | 
_ ausschlag | 
.. Gred 


PRG 66°7Z 
8° 


i 
{ U/ente | 


bere Nenndrehzahl 


| 


: Regelweg 


if 


RQU 10/1100 Zw 18: 


Mittlere Nenndrehzahl 


6 


{| Regelweg 


mm 


0, IW23D 
| 


ig 


10 | u 


Untere Nenndrehzahl Angleichung 
pia Regel Regal 

ebal- | egeiw jalwe 
ausschiag | ae “9 bs 

Grad) Win ram mm 


22 


Angleichweg Mafia = 0,4 mm 


12,8-14,0 
68- 8,1 
48- 6,3 
2,8- 3,5 
2,6- 3,0 


Regler-Prufwerte_ 


RQ -Regler 

Verzeichnis 

WPP 211/21-.. 
WPP 211/22-.. 
WPP 211/23-.. 
WPP 211/25-.. 
WPP 211/26-.. 
WPP 211/27-.. 
WPP 211/28-.. 


RQYV-Regler 
Verzeichnis 
WPP 211/3-.. 
WPP 211/31-.. 
WPP 211/32-.. 


See USE 


RQU(V)~Regler 
WPP 211/4-.. 


Inhaltsverzeichnis WP 451-75/1 


Al-Al4 
Al2-Alé6 
Al9 -C3 
C7 

cl -cl7 
C19 - D3 
D5 

D7, D8 


DIO - D24 
El - Gi5 
G17 - H22 
JI -K3 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteilregier VDT - WPP 211/3-1 


. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A... ersetz? 3.64 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahi Muffenweg 
U/min | Regelweg - ]U/min | Regelweg | Verstell- | U/min} Regelweg | Angleichweg 


RQV 250.. 


PRG 48S 1Z RQV 250...1400 A..D Angleichweg MaB a = 1,0 mm 


> Robert Bosch GmbH. D-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en République Fédérale d-4!!emagne par Robert Bosc. GmbH. 


Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzahi Muffenweg 
Versteil- | U/mir | Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 
le {- 


mm 


PRG 48S52Z RQV 250...650 A. .D Angleichweg Ma a = 1,0 mm 


RQV 200... 


PRG 48532 — RQV 200...825A.. _ Angleichweg Ma8 a = -- mm 
ca. 65 1825 - - ca.10 {100 | 7,4-8 |825 | 8,0 
840 200 | 4,8-7,1 
830 400 |-¥%,6-3 | - - 
920 550 a) 


Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, sémtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerate 


Robert Bosch Gmbh, 0-7 Stultgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Repu‘siis ov Germany - 
imprimé en République Fédérale d’Allemagne par Robert Bosch GmbH. 
4.1974 


Prufwerte 42 
ileal Late. aac VDT - WPP 211/3 -2 


« Ausgabe 


Fliehkraftregler “"RQV...A... ersetzt’ 3.64 


Mittlere Nenndrehzaht 
- 1U/min | Regetweg 


Urtare Nenndrehzaht 
Ver steil- | U/min | Regetweg 


Obere Nenndrehzahi Muffenweg 


Angleichweg 


RQV 200...825A..D 


15-18 
12,7-16,6 
6-11,6 

0-7,2 


PRG 4855Z 

ca. 66 1900 | 15-18 
920 | 12,4-16 
1960 |6,6-12 

| 1 1020|0-5,6 


1070 0 


Priifanteitung siehe VOT-WPP G01/4. samtliche Priifwerte gelten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifgerdte 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Fecerai Republic of Germany - 
imprimé en République Fédérale a’Altgmagne par Robert Bosch GmbH. 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenad:ehzahi Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg E Angleichweg 
hebel- mm hebe!- 'bel- 

ausschiag ausschiag 

Grad Grad 


RQV 200...850A..D 


Prifanieitung siche VOT-WPP 00174, simtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande and -Prifgerate 


” Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach $0. Printed in the Federal Republic of Germany - 
eee, VS ___ Imprimé en République Federals d'Aliemagne par Robert Sorch GmbH. 
ake 4.1974 
Wz , 


Prifwerte 42 
Flichkraft-Verstellregier VDT = WP 211/3 - 3 


2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. ersetzt 3.64 


Muffenweg 
Angleichweg 


Untere Nenndrehzan! 


Versiell: | U/min | Regelweg 
| mr 


tAittlere Nenndrehzah} 
- {U/min ; Reaetweg 


Obere Nenndrehzani 
U/min | Regetweg 


RQV 200...650A.. 


RQV 200...500A.. Angleichweg MaB a = -- mm 


ae 


Prifanieitung siehe YDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgar: 1. Posifach 50. Printed in the Feceral Republic of Germany - 
aa 4 Imprimé en Aépudlique Fédéraie d'Allamagne par Robert Bosch GmbH. 


Odare Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzahi Muffenweg 
U/min | Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg Verstelt- U/min | Regelweg | Angleichweg 


PRG 48S 142 RQV 200...1000 A. .u.P.: 


1020 | 12, 4-16,2 


PRG 485 14Z RQV 200...1000 A..D 


RQV 250... 


Prifanieitung siehe VDT-\WPP 001/4, samtliche Pritwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 9. Printed In tho Federal Republic of Germany - 
Imprimeé en République Fédérate d* ‘Allemagne par Robert Bosch GmbH. 
4.1974 


Prifwerte -_ 42 
Fliehkraft-Versteilregier VOT -WPP 211/3 -4 


2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. ersetzt 3.64 


Mittiere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahi Muffenweg 


U/min" | Regeiweg | Versteil- | U/min | Regeiweg | Angteichweg 
seDe!- U/min | mm 


PRG 48S 18 Z 


7601 12,5-16,7 


PRG 485 19 Z RQV 250...1300A.. 


PRG 48S 19 Z RQV 250...1300A..D Angleichweg Mai a = 0,7 mm 


| 


Prisfanleitung sighe VDT-WPP 001/4, samtliche Frifwerte gelten nur fir Bosch Einspritzpumpen Prisfstande und -Prifgerate 


Robert Bosch Gmtu, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
imprimé en République Fédérale d Allemagne par Robert Bosch GmbH. 


| Obere Nenndrehzsh! Mittlere Nenndrehzshi 
Verstelt- | U/min ] Regelweg 
hebel- 


RQV 250... 


PRG 48 $ 20 Z RQV 250... 


14,8-17,8 
13-16, 6 
6-11,4 
0-5,6 


PRG 48S 20 Z RQV 250. 


PRG 48 S 20 Z RQV 250.. 


1300 A..D 


750 A.. 


«750 4..D 


.750A..D 


Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regetweg | Anaieichweg 


Prifenisitung siehs VOT-WPP 001/64, cimtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstinde und -Prifgerate 


Robert Boech GmbH, D-7 Stuttgar? 1, Postfach 60. Printed in the pea eee ot Germany - 
imprimé on République Fédérale G'Aliemagne par Rebdert Bosch Gm 


4.1974 


Prifwerte 42 
Flichkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/3 - 5 


. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQW...A..  ersetzt 3.64 


Obere Nenndrehzshi Mittiere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahi Muffenweg 
- }U/min | Regelweg | Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 
hebei- U/min | mm 
ausschiag 
Grad 


7? 


-LIGA..D 


RQV' 200... 


PRG 48 S$ 22 Z HIOOA.. 


RQV 200... 


1150] 10, 5-14,8 
1200 | 4, 5-11,2 


PRG 48 5 24Z RQV 200/665...900 A..u 


PRG 48S 25Z 


1400 | 15-18 
1440 | 14,4-14,8 | 


RQV 300... 1400A.. 


Prifanieitung siehe VOT-WP? 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen - -Prifstande und - “Priifgerite 


Robert Boer GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
imprimé en Répudlique Fédéraie d Allemagne per Robert Bosch GmbH. 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzah! Untere Nerindrehzahl Muffenweg 
U/min | Regelweg Verstell- |U/min | Regetweg | Verstell- {1J/min | Regetweg_, Angleichweg 
mm : mm U/min | mm 


Angleichweg Ma8 a = 


1400 0 


PRG 48 S 27 Z RQV 250...900A.. 


15-18 
12-15,8 
8-13 
0-7,0 


PRG 48 S 27 Z RQV 250... 


Prifanieitung siene VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte geften nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande wnd -Pritgerate 
igart 1, Postfach SO. Printed in wae Federal Republic of Germany - 


- \ oo Robert Bosch GmbH, D-7 Stuy 
—  — ; imprimé en République FédéiSle d'Atlemagne par Robert Bosch GmbH. 
— 4.1974 


Priifwerte | | 42 
Fiiehkraft-Versteliregler = vor-wer 273-6 


Fliehkraftregler RQV...A,. ersotzt 3.64 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzah! Untore Nenndrehzehi Muffenweg 


Varsteit {U/min | Regelweg Verstell- |U/min | Regetweg | Versiell- | U/min} Regetweg | Angleichweg 
habel- mm |. hebel- U/min| mm 
ausschiag 


PRG 48S 29Z 


PRG 485 29 Z RQV 200. ..800 A..D Angleichweg Maf a = C, 9 mm 


15-17,6 
11,6-15,2 
4,8-10,4 

0-5,7 


Prifanteitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen Prifstande und - -Pritfgerate 


penal gas bihrets O-7 Stuttgart 1, Postiach 50. Pzinted in the Federal Republic of Germany - 
an République Fédéraie G'Aitemagne par Robert Bosch GmbH. 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
U/min ; Regelweg Verstall- | U/min { Regetweg | Verstel!- | U/min | Regetweg | Analeichweg 
mim - - U/min | mm 


PRG 48S 31 Z RQV 200/365...500A.. 


15-17,6 
10, 6-14, 5 | 


PRG 48S 31 Z RQV 200/365...500 A..D 


Prifanieitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Pritwerte geiten nuz fir Bosch-Einspritzp urnpen-Prijfstande und -Priifgerate 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Portfach 50. Printed in thr ager enue of Germany - 
_ fenprimé en Réoublique Fédérale d’Alleriagne par Robert Bosch « ~b 
4.1974 
Te 


Priufwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT - WP 21/3 -7 


2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. ersetzt 3.64 
Obere Necndzenzahl Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzanhl Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regetweg Verstell- )U/min | Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 
hebel- | mm hebe!- mm hebel- mm U/min | mm 
ausschlag ausschiag ausschlag 
Grad Grad Grad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
PRG 48S 33 Z RQV 250...800A.. Angleichweg Ma a = -- mm 


PRG 48S 34Z RGV 200...825A.. Angleichweg McB a = -- mm 


PRG 48S 352 RQV 25C... 
14,8-17,4 
12-15, 4 
5-10,2 


0-5, 4 


PRG 48S 36Z RQV 250... 


Prifgnleitung siehke VOT-WPP 001/4, samtliche Priifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Priifgerate 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1. Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
imprimé en République Fédérale d Allemagne par Robert Bosch GmbH. 


Untere Nenndrehzah! 


Obere Nenndrehzah! 
Verstell- | U/min | Regelweg 
mm 


Mittlere Nenndrehzahi 
Verstell- | U/min | Regelweg 
hebei- 

ausschiag 
Grad 


Muffenweg 
Angleichweg 


RQV 250... 


Prifenieitur.g siehe VDT-WPP 0011/4, simtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prufstinde und -Prifgerate 


Robert Boach GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed Ir the pire) Uneneene of Germany - 
Imprimé en Répudlique Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch Gm 
4.1974 


Priéifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VOT -WPP 211/3 - 8 


2, Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. ersetzt 3.64 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahi . "| Muffenweg 
Verstell- ;U/min | Regelweg Verstell- |U/min | Regelweg | Verstell- | U/min Regelveg Angleichweg 


U/min | mm 


PRG 48S 40 Z RQV 206...550A.. 


co. 65 | 550] 15-18 : . ca.10 
560} 12, 6-15, 6 
580} 6,2-11,4 


600; 0-6,8 
630; 0 
PRG 485 41 Z RQV 200...625A.. 


PRG 48 S 42 Z 


RQV 200/400...550A.. i MaB a = -- mm 
cone 


560| 10, 4-14, 2 

| 580! 2, 6-8,6 
590! 0-5,8 
610! 0 


Prufanteitung siehe VDT-WPP 001/4, samttiche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prijfgerate 


Revert Bosch GmbH, D-7 Stuttoart.t, Postiach 40. Printed in the Federal! eens ot Germany - 
Imprimé en République one q@'Allemagne par Robert Bosch GmbH 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
U/min | Regelweg Versteli- | U/min | Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 
hebel- hebel- 
ausschiag ausschiag 
Grad Grad 


PRG 48S 44 Z RQV 200/460...650A.. 


PRG 48S 46 Z RQV 250...750 A. .und P.. 


ca. 65 {750 114-17,4 - - - ca.10 
12,4-16,2 
4,8-10,5 
0-5,2 
| 0 


PRG 48 S$ 48 Z RQV 250... 


Robert Basch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postisch 50. Frinted in the Federal Republic of Germany ~ 
Haprimé en République Fédérate G'Allemagne par Robert Bosch GmbH. 


4.1974 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT -WPP 211/3-9 


2. Ausyabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. exsetzt 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenadrehzahl Untere Nenndrehzahi Muffenweg 
Verstelt U/min | Regelweg Verstell- |U/min ; Regelweg ! - |U/nin| Regetweg | Angieichweg 


PRG 48 S 49 Z RQV 250...1075 A..D Angleichweg Ma8B a = 0,5 mm 


752 - - : 7,3-8  |1075 
5,4 


ca. 65 | 1080} 13,8- 

1100] 11,6- 
1160); 6-10, 
1200} 0-7 
1286 | 0 


1} 
} 
4 


‘___ 


PRG 48S 502 RQV 250/670...750 B.. 


PRG 485 51 Z RQV 250...875A.. 


PRG 48S 51 Z RQV 250...875A..D_ 


Priifanleitung siehe VDT-WPP 01/4, samtliche Prufwerte gelten nur far Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1. Postfach $0. Frnted in the Federal Repubtic of Germany - 
imprimé en République Fédérale d Ailemagae par Robert Bosch GmbH 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzah! Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regelweg | Verstell- | U/min | Regelweg | “"aleichweg 


¥ 


RQV 450...1200A.. 


800 | 8-13, 4 
840 10-5, 4 


Angleichweg MaB a = -- mm 


eer) 


PRG 48S 55 Z RQV 300...700A.. 


700 | 14,8-17,6 
720 |11-14,6 


PRG 48 S 56 2 RQV 500/1000...1500A.. 
1500 }12-14,7 ca.34] 900}14,6-15 


Protanteitung siehe VDT-WPP 0017/4, samtliche Prifwerte geiten nur fir Sosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerate 


Robart Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postiach 50. Printed in the Federat Republic of Germany - 
imprimé en République Fédérale d'Allomagns pat Robert Bosch GmbH. 
4.1974 


Priifwerte 42 
Fiehkraft-Versteiiregler = vor-wrr 21/3- 0 


Fliehkraftregler RQV...A.. 


| Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
| Verstell- | U/min Regelweg Verstell- 1U/min | Regelweg Angleichweg 
: hebel- mm 
ausschlag 
Grad 


PRG 48 S 59 Z RQV 250/550...1000 B.. 


PRG 48 S 60 Z RQV 250/750/900 A.. 


Priffanieitung siehe VDT-WPP 001/4, sémtliche Prifwerte geiten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen -Pritstande und -Prifgerate 


et Robert Bosch GmbH, 0-7 Stutigart 1. Postfacn $0. Printed in the Federal Republic of Germany - 
ed. imprimé en République Fédérale d'Aliemagne par Rodert Bosch GmbH. 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahl | Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
Angleichweg 


Verstelil- | U/min | Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg Verstell- {| U/min | Regelweg 

hebel- mm hebel- mm hebei- mm U/min | mm 
ausschiag | ausschlag ausschlag 

Grad | Grad Grad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


RQV 300...1100 A. .und B.. 


PRG 485 63 Z RQV 200...750 8.. 


RAV 200/680...790 B.. 


PRG 485 642 


RQV 400...750A.. 


PRG 485 652 


14, 6-17 
12,5-15,4 


de Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postiach 50. Printed In the Federa! Republic of Germany - . 
“ __ imprimé en République Fédérale ‘Allemagne par Robert Bosch GmbH. ig 


Priifwerte 42 
Flichkraf¢t-Werstellregier VOT = WPP 211/3-11 


aa 2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. ersetzt 3.64 


— 


} Untere Ner:indrehzaht 


Verstell- | U/min | Regeiweg 
hebe!- | mm 


Muffenweg 
Angleichweg 


mm | 
aussch:sa| 
Grad 


500; 0,8-1,0 


Prifanieitung siahe VOT-WPP 001/4, samtliche Frufwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Priifstande und -Prifgerdte 


ae Robert Bos. GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federat Republic of Germany - 
Neg. i imeimé en République Fédéra'e v'Allemagne par Robert Bosch GmbH. 


Mittiere Nenndrehzaht Untere Nenndrehzah! Muffenweg 
Verstell- | U/min {| Regelweg zoel eimin Regelweg | Angleichweg 


PRG 48S 68 Z RQV 250...1400A..D Angleichweg Ma8 a = 1,6 mm 


1400, 13-16 
1440] 10,5-14, 1 
1520] 5, 4-9, 
-5,5 
0 


RQV 400.. 


.750 B.. 


RQV 225/680...900 B.. Angleichweq Ma a= -- mm 
900) 14,8-18 | ca.34} 680 | 12,1-124 ca.10} 200 |6,3-7,6; 100 | 0-0,5 


910] 11, 6-36 700 | 10,5-12,7 225 5,3-6,6 | 500 | 1,9-2,1 


930; 6-12,2 750 | 7,3-9,8 350 |3,6-4 | 960 8,3 . 
800 | 4-5,8 600 |3,6-4 [ oe 
| 860 0 760 0 
! | 
PRG 48871 Z RQV 225/490...6008.. Angleichweg Maa = -- mm 
Tate na | ae ena | 
ca. 69 | 600} 21-25 { ca.34! 480 ! 12-12,8 | ca.10] 100 {7, 8-8 200 | 0,8-1,3| 
610} 16, 5-22 500 | 1t-12,8 200 |5,3-6,5 | 400 | 1,9-2,1 
630} 7,6-14 550 | 4,5-7 300 13,8-4 690 7,3 
650] 0-6,2 5901 0 450 |3,8-4 [ : 
0 550 | 0 | 
PRG 48S 72 Z RQV 225/600...750 B.. __ Angleichweg Ma8 a = -- mm 


750 | 15-18,8 ca.34} 575 | 1é-12,7 | ca.10| 200 |6,8-8 


760131,4-16,8 | 600 | 11,4-12, 
780|4,6-11,4 650 | 7-10 
) 700 [1-3 | 


720 | 0 


Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerate 


ata Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printes in the Federa! Republic of Germany - 
# Imprimé en République Fédérale d‘Ailemagne par Robert Sosch GmbH. 
5 4.1974 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT - WeP. 21/3 - 12 


- Ausgabe 
Fliehkraftregler RQ'V...A.. ersetzt 


Verstell- |U/min | Regetweg Versteii- [U/min Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg 
hebel- hebel- mm hebel- 


ausschlag | ausschiag ausschlag 
Grad ; Grad Grad 
1 : 


PRG 43S 73 Z 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzahl Muffenweg | 
Angieichweg 


PRG 48S 74Z 


| ca. 65 ; 825) 15-18 
| ans 12-15,4 


880 | 6-71 
9201 0-6,3 
980 


825 15-18 
840 | 12-15, 4 

| 880) 6-11 

| 920] 0-6,3 
980| 0 


PRG 48S 75 Z RQV 250...650/1400 A.. Angleichweg Mai} a = -- mm 


[eo. 65 | 1400] 15-18 ca. 54| ; 150 | 0-2,0 
| | 1420 13-16,8 800-| o « 
| 1500| 6,3-11,5 820| 2,8-3,2 | 1400 |” 

i 

| 


1400} 2,7-3 


Prufanleitune siehe VDT-WPP 001/4, sanitliche Frifwerte gelien nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Priifgerate 


ooo Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50 Printed in the Federal Recublic of Gersnany - 
See y Imprimé en République Féd4rale d'Aliemagne par Aobert Bc ich: GmbH. 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahi Muffenweg 
Verstali- | U/min | Regelweg Versiell- | U/min | Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 


hebel- - z U/min | mm 


PRG 48877 2 RQV 250... 


PRG 48S 78 Z RQV 200... 


! 


nD 
NO 


Ii 


PRG 48S 79 Z RQV 525...750B.. Angleichweg Ma a= -- mm 
PRG 48 S 80 Z RQV 200...1050 B.. Angleichweg MoR a = -- mm 
ca. 65 |1050 |13,6-16,6 - - - jca.10 {100 7,4-8 1050) 8,3 
1060 |12,4-16 200 5,2-6,6 
3100 (9-13 300 {1,7-3,2 | 
1180 11-7,4 500 p-0,6 
1286; O 550 0 


Prifanisitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte geiten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande ung -Prifgerate 


a “ P| Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfoch 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
ae ___ Imprimé en République Fédérale ‘Allemagne pa: Robert Bosch GmbH. 
ert a 4.1974 
: - (ens 


Priifwerte 
ee VDT = WP 211/3 - 13 | 


Fliehkraftregler RQV...A.. 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenadrenzah! Untere Nenndrehzaht Muffenweg 
Versteil- 1U/min | Regelweg - {U/min | Regelweg | Verstell- | U/min | Regelwee | Angleichweg 
hebel- mm - hebel- 

ausschlag ausschlag 

Grad Grad 


RQV 250/425...600A.. 


PRG 48 S 82 Z RQV 250...1250 A. .und P.. 


PRG 48 S 82 Z RQV 250...1250 A..D 


1250) 15-18 
1280} 12-15,8 


PRG 48 S 83 Z RQV 250/555...750A.. 


ca. 65 | 7501 15-i8 . 14,8-15,2| ca. 10} 7,6-8,2 | 250 | 0,5- 
7&) | 12,4-16 13,8-15,2 6-8 400 | 2,0- 
800 | 2, 6-8 7,6-i0,6 3, 6-4 750 8 
840; 0 3,8-é, 1 3-4 
. ‘ 0 - é 


1 
-2, 
3 


d 


Prifanteitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Priifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifgerate - 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stutigart 3. Postfach $0. Printed in the Federal Republic of Germany - 
; Imprimé en République Féderale d Allemagne par Robert Bosch GmbH. 
oo 2 7 . 


yo 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzah! Muffenweg 
U/min | Regelweg Versteli- | U/min | Regelweg 1 Angleichweg 


RQV 250...1100A.. und P.. 


RQV 250.. 


.-1W00A..D 


PRG 48 P 86 Z 


1400 |7,2-11,5 


, 


Prisfaniaitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart *, Postfach 50. Piinted in the Federal Republic of Germany - 
imprimé en Aépud!ique Fédérale G’ Aliemeane par Rodert Bosch GmbH. 


Pruifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier = vor-wrr 23-1 


2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. ersetzt 3.64 


y+ —— 
Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzah! j Unter Nenndrehzah! Muffenweg 


Verstell- | U/min } Regelweg Verstell- |U/min | Regelweg Verstsll- | U/min| Regelweg | Angleichweg 
hebel- hebel- mm hebei- mm — 

ausschlag ausschiag ausschiag 

Grad Grad Grad 


1 


1000] 15,8-17,5 
1040| 9,8-14,2 
1080! 4,6-10,5 
1120] 0-7 


PRG 48 P91 Z RQV 250...950A.. 


ca.65 | 950! 15-18 
960! 13,6-17 
1020] 5,6-11 


1060; 0-7 
1130; 0 


| 
I 
| 
| 


! 
Prufanieitung siene VDT-WPP 001/4, samtliche Priifwerte gelten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande tnd -Priifgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgar? 1, Postfach 50. Priated in the Federal Republic of Germany - 
Impnimé4 en République Fédérale d'Aiiemagne par Robert Bosch GmbH. 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
Verstell- {| U/min | Regelwea - |U/min | Regeiweg Angleichweg 


720 | 10, 2-14, 6 


PRG 48 P95 Z " RQV 300... 


1400 |10-12,8 
1420 |7,4-11, 1 


7001 0 
350 |0, 6-0, 8 | 


PRG 48 P 96 2 ___RQV 200...105G0A..D | Angleichweg Maf a = 1,0 mm 


ca.65° | 1050 {15-18 ‘ é 6,8-8 | 1050] 8,3 
1080 |11-15,2 5-7 
1120 |6,3-i1,6 -3,8 |1050) 0 
1180 10-6, 2 1,2-2,6 
a har 700 |0,9-1,1 


Priifanieitung siche VOT-WPP 001/4, samtliche Priifwerie culten nur fir Bosch-Einspritzpampen-Prutstande und -Prifgerate 


ge Robert Bosc GmbH. Q-7 Stuttgart 1, Postlach 50. Printed in the Federaf Republic of Germany - 
Imprimé on République Fédérale d‘Aliemsgne pas Robert Bosch GmbH. 
Gay 4.1974 
Pe : 


Priifwerte 


TAT ¥ ar enerrager 


Fl eee 


Obere Nenndrehzahl 
U/min | Regelweg 


RQV...A.. 


2 Ausgabe 
ersetzt 


Mittlere Nenndrehzahi 
- 7U/min ; Regelweg 


42 


VCO'IT - WPP 2211/3 - 15 


3.64 


PRG 48 P 98 Z 


1050! 16-19 © 
1080| 13, 3-16,9 
1140] 7,3-11,7 


RQV 300. . 


1050 A.. 


PRG 48 P99 Z RQV 250/750... 1000A.. 


PRG 48 P 100 Z RQV 250... 


1180] 11,6-15,8 


= en 
Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samiliche Prifwerte geiten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifgerate 


_ BOSCH 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttga:t +. Postfach 50. Pristed in the Federal eee of Germany - 
Imprimé an République Fédsrale dc’ Allemagne Par Rodert Bosch GmbH 


Obere Nenxdrehzahi Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzsh! 
U/min | Regelweg - | Ui/min | Regetweg Verselr U/min | Regelweg 


RQV 360...725/1400 A 


PRG 48? 101Z RQV 300...750/1400 A.. 


ca.6& | 1400) 15-17,8 co.94| 700) 14,7-153 270| 0-2,4 
1420] 13,2-16,6 800; 7,4-15,3 920 8.5 
1480 | 8-13,8 | 1000} 2,5-3,5 . 
1560 | 0-7,6 { 1400] 2,5-3,5 
| 1660; © 1510 0 


PRG 48 P 102 Z RQV 250...1450A..D 


oe .66 | 1450] 15-17,5 
mca 1500] 10,8-15,2 
a 1550} 6,6-12,4 


fess Se 
i, 22 ie 


PRG 48 P 103 Z RQV 300...700/1450 A.. 


Prifanleitung siehe VOT-WPP_001/4, samtiiche Prifwerte galten nur fur Bosch-Einspritzm:~con-Prifstande und Pritgerate 


Rodert Bosch Gm:7i, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Faderal Repubiic of Germany - 
tmprimé en République Fédérale d'Aliemagne par Robert Sorc GmbH. : 
4.3974 


Priifwerte | 42) 
Fliehkraft-Versteliregier = vor- wre 23-16] 


Fliehkraftregler RQV...A.. 


Untere Nenndrehzahi Muffenweg 
Verstell- | U/minjRegelweg | Angleichweg 
hebel- 


ausschlag 
| Grad 


PRG 48 P 107 


14, 5-155 

13-15, 5 

10, 2-14 

7,4-10,2 
) 


108 Z RQV 250...500A.. 


PRG 48 P 109 Z RQV 200...900 B.. 


920 |8,5-12,6 


Priifanteitung siehe VDT-WPP 0071/4, sdenttiche Prifwerte gelten nuz fir Bosch-Einspritzpumpen eeutgnance und -Prifgerate | 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
BO ; ie Imprimé en République Fédérale d'Allemagne pe: Robert Bosch GmbH. R 


Mittlere Nenndrehzan Unters Nenndrehzah! Muftenweg 
Versteli- | U/min | Regelweg Angleichweg 
mm 


U/min} mm 


PRG 48 P 113'Z RQV 300...900A.. Angleichweg Ma8 a = -- mm 


Prilfanieitung sieha VOT-WPF 001/4, sémtliche Prifwerte getten nur fur Bosch Einspritzpumpen-Prifstande und “Prisgerite 


& Robert Bosch GmbH, cee oa peaiteds 6, Frente tn Bist eceral reptile of. Gener), = 
eae Imprimé on République Fédérale d‘Allemagne par Robert Bosch GmbH 4 1974 


Priifwerte 42 
Fiieckraft-Versteliregier VDT - WEP 211/3 - 17 


Fliehkroftregler RQV...A... 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzah! Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regetweg - |U/min | Regelweg Angleichweg 
hebel- 


Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prisfstande und -Prufgerate 


eas Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1, Postisch %). Printed in the Federal Republic of Germany - 
Sad imprimé en République Fédérale a Aliamagne par Robert Bosch GmbN. 


Overe Nenndrehzahi Mittlere Nenadrehzah! Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
Verstell- {U/min | Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg | Angieichweg 
hebel- = i 

ausschiag 

Grad 


RQV 250/700. ..750 B.. 


PRG 48 P1119 Z RQV 200...900 B.. 


PRG 48 P 120 Z RQV 250...1050A..D 


RQV 300... .509/1400 A.. 


PRG 48 P 122 Z RQV 250...675A.. 


680 | 13, 2-16,6 


Prifanleitung sieche VDT-WPP 0014, simtliche Profwerte geiten nur fiir Bosch-Einsprit tpumpen- -Prifstande und eae 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postiach 50. Printed in the Fedoral Republic of ee - 
Imprimé en République Fédérale d'Allemegna par Robert Bosch GmbH. 4 1974 


Priifwerte ‘42 
Fliechkraft-Versteliregler = vor-wer 2113-18 


- Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. ersetzt 3.64 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrenzahl Untere Nenndrehzahl Mutfenweg 
U/min | Regetweg - |U/min | Regelweg =| Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 
. U/min | mm 


PRG 48 P 124 Z RQV 250 


1100] 3,6-9,C 
1150] 6-5,8 © 


PRG 48 P 126 Z RQV 250... 


600; 17, 4-20,8 
610] 15-19,8 


17,6-20,8 
15,4-19,8 
13,4 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stutigart 1, Postfach $0. Printed in the Federa? Republic of Germany - 
Impsimé en Républiqua Fédérale d‘Aliemagne par Robert Bos<h GmbH. 


Mittlere Nenndrenzahl Untere Nenndrehzah! Muffenvsg 
Versteil- | U/min | Regeiweg versely U/min | Regelweg 


Angleichweg 


RQV 250...700 B.. 


PRS 48 P 129 Z RQV 250...750 B.. 


17, 6-20,8 | 
16-19,6 
10-15 
2,4-10 

0 


RQV 250. ..800 B 


| 17,6-20,8 
10,8-16,2 
3,2-10,6 
0-4,6 


RQV 250...850 B.. 


PRG 48 P 132 Z 


900 |17,6-20,8 
920 15, 2-19 


Prifanleituny siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte geiten nur fir Bosch Einspritzpumpen-Prifstande und -Priffgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the posi See of Germany - 
- eee République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch Gmb 
4.1974 | 


Priifwerte | 42 
Fliehkraft-Verstellregler = vor-wre 213-19 


. 2 Ausgabe 

Fliehkraftregler RQV...A.. ersetzt 3.64 
I I a Sa 

Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzah! Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regelweg Verstell- |U/min ;Regetweg | Verstell- } U/min| Regelweg | Angleichweg 
hebel- mm hebel- mm hebel- mm U/min | mm 
ausschiag ausschlag ausschiag 
Grad Grad | Grad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


Angleichweg Ma a = -~- mm 


PRG 48 P 1362 RQV 250...950 B.. Angleichweg MaB a = -- mm 


eel 


Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


x Pa: 
a ; Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1. Postfach $0. Printed in the Federel Republic of Germany - 
. ear fe Imprime em République Fédérale d'Aliemagne par Robert Bosch GmbH. 
= Y 


Obvere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzshi 


| Verstell- | U/rnin | Ragetweg 
hebel- rm 


Angleichweg Ma8 a = -- mm 


70] 


PRG 48 P 138 Z: RQV 200... 


4 
920 }12,6-15,6 | 


Robert Ba: +h GmdH. 0-7 Stuttgart 1, Postiach 99. Printed in the Federal Republic of Germany - 
huprimé en République Fédérale d'Alismagne pac Robert Bosch GmbH. 


4.1974 


Priifwerte 42 
Flichkraft-Verstell regier VDT - WPP 211/3 - 20 


Fliehkraftregler RQV...A.. ereetit 3.64 


Obcre Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzah! Muffenweg 
Versteli- }U/min 1 Regetweg - | U/min | Regetweg Angleichweg 


7,5-8 | 810 


5,0-6,2 
1,1-2,8 | 
0-0,8 

0 


PRG 48 P 144 Z RQV 200... 


PRG 48 P 145Z RQV 200...900 B.. 


Prifanteitung siehe v DT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen - “Prifstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stutigart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Repubiic ot Garmany - 
Imprimé 6n République Fédérale d'Stiemagns par Robert Bosch GmdH. 


Obdere Nenndrehzah! Untere Nerndrehzahi 


Versteli- | U/min | Regelwag 


Mittiere Nenndrehzahl 
Verstell- [| U/min | Regelweg 
hebel- 


ausschlag 
Gred 


4 


9101 16-17, 6 
920} 14,6-16,4 


PRG 48 P 147 Z RQV 570...780B.. Angleichweg Ma8 a = -- mm 


ca.66 780 | 16-17,8 780 | 8,4 | 


PRG 48 P 149 Z RQV 200...900 B.. 


1040; 10,4-12,8 


PRG 48 P 150 Z RQV 200...900 B.. Angleichweg MaB a = -- mm 


PRG 48 P 151 Z RQV 200. ..1150 B..und P.. Angleichweg Ma a = -~ mm 


Prifenteitung siehe VDT-WPP 001/4, samtiicne Prittwerte eriten nur fir Bosch-Elnearinzpumpen-Prifstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, seme 1, Posttach 50. Printed in the Federal Aiea cnt of Germeny - 
lmprimé on République Fédérale SAliemagne per Robert Bosch GmbH 
4.1974 


= 


» 


Priifwerte 42 
Fliehkratt-Versteliregier VDT - WPP 21/3 ~ 21 


"Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. ersetzt_ F 64 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahl Uritere Nenndrehzahi Muffenweg 


Verstei- {U/min | Regelweg Verstell- )U/min ; Regetweg | Verstell- | U/min| Regetweg | Angleichweg 
. mm : : 


PRG 48 P 153. Z RQV 375...1050 B.. Angleichweg MaB a = -~ mm 
1250 |11,1-12 {1050 | 8,2 


PRG 48 P 153 Z RQV 375...1 


PRG 48 P 154Z RQV 250...1100B.. 


Prifanteitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte getten nur tdr Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


Robvdert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federei bint ¢ of Germany - 
imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmtyH. 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzab! | Untere Nenndrehzahl PAuffenweg 
U/min | Regeiweg Verstell- | U/min | Regzlweg Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 


PRG 48 P 156Z RQV 300...700/1500 A. .B Angleichweg Ma a = 0,7 mm 


PRG 48 P 158 Z RQV 200... 


RQV 200... 


PRG 48 P 159 Z 


500/950 A.. 


RQV 300 ...1000/1425 A... 


900 |11,8-15 |ca. 


PRG 48 P 160 Z 


ca.68 | 1425 |12-15,2 
1450 |10-13,8 


Prifantestung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prirfgerate 


; Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 59. Printed in the Federel Republic of Germany - 
/' imprimé en Répudlique Fédérale d'Allemagne par Rohert Bosch GmbH. 
| 4.1974 


Ne a pe aT Oy 


| | 


Prufwerte 42 
Fliechkraft-Versteliregier VDT - WPP. 21/3 - 22 


2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. ersatz: 3.44 


a 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzehl Untere Nenndrehzah! Muffenweg 


Verstell- | U/min | Regelweg Verstell- ;U/min | Regefyeg Angleichweg 
hebel- mm hebel- : 
ausschlag ausschiag 


Grad Grad 


PRG 48 P 161 Z 


RQV 200...1300A.. 


PRG 48 P 162 Z RQV 200 


1250] 35-18 i z 
1300] 10-14,2 
1400! 0-6, 4 
1496| 0 


PRG 48 P 162 Z 


ca.65 | 1250! 15-18 
1300} 10-14, 2 


RQV 200...1250 A. 


Pristanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samiliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 53. Printed in the Federal Republic of Germany - : 
(mprimé en République Fédérale d'Altemagne par Robert Bosch GmbH 


Obere Nenndrehzehl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahil Muftfenweg 


U/min | Regelweg Verstetl- {U/min | Regelweg | Verstel!- | U/min Regelweg | Angleichweg 
- hebel- mm 


PRG 48 P 163 Z RQV 250/680...750 B.. Angleichweg Ma’ a = -- mm 
ca. 66 750} 16-20 ca.34| 650} 14-16,3 


760 | 10-17 670| 11-16,3 
| 770} 4-13 700 6-10 
780 | 0-9 720| 2-5,2 


820 ; 0-1 740 


PRG 48 P 165 Z RQV 206/600. . .800./1050 A..D 


ca.62 850 | 14,8-16,2 - - - ica.10 
1050! 14,8-15,2 
1060 | 13, 4-15, 2 | 


‘ 


1150} 2-9 
1240; 0 os 
, 600 |0,9-1,1 

PRG 48 P 167 Z RQV 250...350/1425A.. Angleichweg Ma a = -- mm 

1425 115~18 ca.42| 300 | 14,7-15,3} ca.10 

1440 | 13-16,5 400 | 6-12,4 

152011,5-9 | 1200 | 3-4 

1606] © 1300 | 0,8-4 


>. Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Frinted in the Federal Republic of Germany - 
; Bes -  imprimé en République Fédérale G'Ailemagne per Robert Bosch GmbH. 
meus 4.1974 
ee ES ees ¥ 44) ; : 


aay 2 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregiear = vor-wer 213-23 


2. Ausgabe 
Fliehkraftregler RQV...A.. ersetzt 3.64 


Odere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehz2h! Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
- )U/min | Regelweg - |U/min| Regelweg | Angleichweg 


PRG 48 P 170 Z RQV 250/600. . .900/1250 A.. Angleichweg MaB a = -- mm 


PRG 48 P 172 Z RQV 250...1250 A. .D Angleichweg MaB a = 0,7 mm 


—os 


Prifanteitung siehe YOT-WPP 001/4, samtliche Priifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


“ Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Feders! Republic of Germany - 
amenemerecat tae ‘ Imprimé en République Fédérale c‘Allemagne par Robert Bosch GmbH. 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzati! Untere Nenndrehzah! Muffenweg 


Verstell- | U/min | Regelwag Verstell- | U/min | Regetweg Verstell- | U/inin | Regelweg Anglcichweg 

hebel- mm hebel- mm hebel- jmm U/min | mm 
ausschiag ausschiag ausschlag 

Grad Grad Grad 

1 2 3 4 5 6 17 8 9 10 ti | 
PRG 48 P1732 RQV 200/900... 1000A.. Angleichweg Ma8 a = -- mm 
ca.66 | 1000 /15-18 


1020 111-15 


PRG 46 P 1742 RQV $00...750A.. 


PRG 48 P 176 Z RQV 300. ..1000/1425 A. .D 


PRG 48 P 176Z RQV 300... 
1420 {12-15 


PRG 48 P 177 RQV 250...1000/1500 A..D Angleichweg Ma a= 1,0 mm 


1000 {11,2-14 
1550 |8,8-12 


Pritanleitung siehe VDT-WPP 001/4, simtliche Prifwerte gelten nur far Bosch-E inspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerate 


F 2 > Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfech 50. Printed in the Federal fi ass of Germany - 
imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH 
4.1974 


Priifwerte . 42 
Fliehkraft¢-Versteliregier ‘VOT =~ WPP 2211/3 - 24 


Fliehkraftregler RQV...A.. 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzah! Muffenweg 


Verstell- | U/min } Regelweg Verstell- }U/min | Regelweg | Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 
hebel- mm hebel- hebel- U/min | nm 
ausschiag ausschiag ausschiag 

Grad Grad Grad 


1 


PRG 48 P 180 Z RQV 250...1275A.. 


1275] 14,0-17,0 2 1275| 8,3 | 
1320] 10,0-14, 0 
1370|7,0-10, 5 0 


1410} 0-7,5 | 
500} 0 


PRG 48 P 181 Z RQV 250... 


ca.68 
1500 | 6,8-12 
1550} 1,5-8,5 


PRG 48 P 182 Z RQV 250... 


1000 |15-17,5 : 
1020113-16,5 | 
1100 |5,6-11,2 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 56. Printed in the Federal Republic of Germany - 
!mprimé en République Fédérale d'Allamagne par Rober: Bosch GmbH. . 


Obere Nenndrehzahi i : Mutfenweg 
U/min | Regelweg i : Angleichweg 
hebel- mm 

ausschlag 7 

Grad : 


PRG 48 P 189 Z RQV 300...1475 A. .D Angleichweg Ma8B a = 1,2 mm 


ca. 66 | 1475/1 16,0-19,0 co.10 1100 |6,7-8,0 11475 | 8,3 
1600 -13,5 400 /|3,3-5,1 


1 
8,5-1 

1700 | 1,6-8,5 500 |2,5-3,7 {1475 
0-3 600 !1 (32,7 


1800 | 0- 
1850] 0 770 600 | 1,1-1, 4 


PRG 48 P 190 Z RQV 300...1000/1425A..D Angleichweg Mo8 a = 0 mm 


ca. 8 | 1400112,0-15,3 | ca. 62| 1000] 12,0-14,4 ca.10 7,1-8,0| 300 | 0,5-0,9 
1450 |7,9-12, 6 -5,2| 800 i eae 
1500 |5,4-9,5 
1546 |G-7,2 
1650! 0 


| 


2 


i 


TE 


Prifanieitung sishe YDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelter nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prufgerate 


es _ Robert Gasch GmbH, C-7 Siuttgart 1, Postfach 50. Printed in tha Federal Republic of Germany - 
Fete : * Imprime enRépublique FSdérale d'Allemagne per Robert Bosch GmbH. gd 
a _ 4.1974 


Se Eg ME ee ee a ge a ee eel 


Wir behalten uns dos Recht der ousschlieflichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor. 
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PRUFWERTE 
VOT- WPP 211/3-30 EP 


Ausgabe 3. 64 


Untere Nenndrehzahl 
Versteil- | 
hebel- | 
ausschlag . 
Grad 


Regeliveg 


Angleichweg Ma8o = — mm 


: 7,4-8,2 | — — 
96-13,4 | 6,3-8,2 
4-86 3) 43-6,7 
n-4 1 -2,4 


PRG 54S$2Z a Angleichweg Ma8o = — mm 
’ ) 
7 -8,4 _— — 
4 -7 
2,7--4,2 


PRG 54S3Z os _ Angleichweg Mada = — mm 
Nl 


65415 | 16 +1, 7688 |—{| — 
13,6-17,6 | 
7,6-12,4 
1,6- 7,6 


Angleichweg Mafia = — mm 


76-84 | -- = 
62-82 j 

51-7,2 

2,7-4,2 

: | 


Angleichweg MaB a = — mm 


15 -17,6 

11,4-14,6 

4-9 

0-3 
0 


PRG 5455 


Z RQY 200... Angleichweg MaB a = 05mm 
66415 | 15 -17,6 = 10+1,5 | 7 8 700 | 0 
11,4-146 ' 200} 44-66 600| 0,1-0,3 
| 4-9 | 30 | 2,2-38 500|  0,3-0,5 
i 0 ~ 6 . 400 | 0,4-1,8 400 | 0,4-0,6 
| 0 | we 6 | 


Y 


Pritanleitung siehe VDT-WPP001/4; samtliche Prifwerte gelten nur far BOSCH-Einspritzpumpen-Prafstande und -Prifgerate. 
ROBERT BOs CR G MBH STUTTGART 


Obere Nenndrehzahl Miftlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzachl Angleichung 
Verstell- Verstell- | | Verstell- 
hebel- Regelweg hebel- | - .+ -Regelweg hebel- | Regelweg | Regelweg 
ausschlag ausschlag : ausschlag H | 
Grad | Usnin mm Grad 1 Ufmin-! mm Grod U/min | mm Ufintn | mm 


PRG 54S 6Z RQV 300... 6008... Angleichweg Maa =: —~ mm 
wis |owfi-wa | — || - 
| 620 | 11 -15,8 
so | 28- 8 
700! 0-05 
| 70 | 0 


rl 
| 
3 
3 


PRG 54S 8Z RQV 200...7506.. Angleichweg Mo8 a 
| 


! i H 
66415 | 750 | 15 -18 == a = We+1s !} 100 | Wig bs = 
760 | 13 -168 | | 200 52-73 ! 
| 800} 56-12 | ; 300; 32-38 
B40 : 0-6 | 400! 1,7-2,9 
| 


PRG 54S 9Z RQV 200...625B.. 


Angleichweg Moa 
66215 | 625 


—_ | 10+1,5 


{ | 15,4-17,6 
| ody | 13 15,8 
| 601 5-9 
700 | 0-26 
| 


«XG 548 10Z RQV 200... 600B.. 


65415 | 600 


| 
1 
! 
i 
j 
t 


PRG 54S 16Z . RQV 200...4008..D Angleichweg Maa = 2.0mm 
10415 | 


Angleichweg MoB a = — mm 


PRUFWERTE 
VDT- WPP 211/3-31 EP 


Ausgabe 3.64 ersetzt 


Obere Nenndrehzohl Mittlere Nenndrehzaht Untere Nenndrehzahl Angleichung 


Verstell- Verstell- | Verstell- 
hebel- Regelweg hebel- | | Regeiweg hebei- Regelweg ' Regelweg 
ausschlaog ausschlag | i cusschiag . 


Gred Usemin Grod Ujmin | mm Grad timin'| mm 
PRG 54S11Z RQV 200...5758.. Angleichweg Ma6 a 


6615 = oat 4 7 -76 — 
6 -7.6 
28-46 
G,e-2 


0 


PRG 545122 RQV 200...350B.. Angleichweg Matja = — mm 


544+1,5 -18 _ _ + 7,4~7,8 - - 
13,4-16 5,4~7,6 
78-10,8 3,9-6,2 
0 - 37 2,2-4,2 
0 


Wir behatten uns das Recht der ausschlieflichen Auswertung unctezes geistigen Eigentums vor. 


PRG 545122 RQV 200...3758.. 


58+1,5 -17 = = 
-15,4 
-11,8 
me Yr, 


PRG 545122 
65415 


PRG 54S 13Z 
6541,5 


PRG 54S 13Z Angieichweg Mo o : 


60+1,5 14,6-17,2 : 6,5-9,6 —_ 

12 -15 5,4-8,1 

6 -10,8 3,8-6,3 

0 ~ 6,4 1 -3,6 
6 0 


_ Prifanieitung siehe VDT-WPP 001/4; s6mtliche Profwerte gelten nur for BOSCH-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prdigerdte. 
ROBERT BOs C Hu G PA BH STUTTGART 
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Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzahl 


Verstell- | i Verstell- | : Versiell- 
hebel- | Regelweg hebel- | _ Regelweg hebel- ' Regelweg 
ausschlag : | ousschlag | : susscthlag . : : 


4 


Grad Ulin : men Grad ; Ulmin : mm Grad * Ujanin mn 


PRG 545142 


é5415 450! 
60 | 


PRGS4S15Z RQV250...10008.. 


65415 | / 15 -175 ee a? ak 
| 12 -154 
64-116 
0-55 
0 


PRG 548 16Z RQV 250... 8008.. 


65415 _ 15 ~17,5 | as eat, 
12-354 | 
44-106 
0-56 


PRG 54S 17Z 


$5+1,5 146-17,2 
13-166 
52-8 
0 - 62 
0 


PRG 54S 18Z RQV 200... 5508.. 
65215 14,2-16,4 
11,4-14,5 


58-11 
0,4— 7,2 
0 


Angleichweg Ma8 a 


——e 


Angleichweg MaBa = — mm 


emogne bees 


Imprima en 


Wir behalten uns das Rectt dec ausschlieBlichen Auswericng ungeres geistigen Eigentums vor. 


Diese Abhandlung dorf nicht vervielfdltigt und nicht okne unsere schrifiliche Genshmigung dritten Personen mitgeteilt werden. 


P RUF WERT CE 
voT- WPP 211/3-32_ EP 
Ausgabe 3.64 = ersetzt 


BOSCH 


Fliehkraft-Verstellregier RQV...B... 


1 eee: 4 5: 6 10 1 
Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzah! _ Untere Nenndrehzohl Angleichung 
ppeaohia Regel ila co soto ai a ar ee 
edel- _ Regelweg ebe!- = “.. Regelweg ebel- ; elwe . Regelwe 
ausschlag ausschlag oussthlag . \ ? id : 
Grad "Umi mm Grod e Ujrrin - mm Grod Uli. mm U/min mm 


PRG 54S?9Z RQV 250... 7008... 


Angleichweg MaB a = — mm 
65415 700 14 -166 es ss = 
723 ~=—-:10,2-14 
760 2,278 


0 - 48 


PRG 548 20Z RQV 250/670...7508.. Angleichweg Mafia = — mm 
| 


34415 600 148-153 
' 650° 13,8-15,3 

700. = 6, 4~10,2 

0 


65415 ° 750 15 -18 


u 
| 
3 
3 


PRG 5458 21Z RQV 250...500B.. Angieichweg MoB c 


65415 500 14,6~-17,6 10435 100 76-8 aA _ 
520-8713 200 
540 3,2- 8 250 
560 0 - 32 300 
§89 0 390 
PRG 545 22Z RQV 250...600B.. Angleichweg MoB 5 = — mm 


65+1,5 600 146-176 Ee = 
620 9,6-14 
640 4,810 
660 0-6 - 


0 


PRG 545 23Z RQV 200... 800B.. Angleichweg MaBica = — mm 


6641,5 800 «=—«15 -18 Wz15 150 6,3-8 _ _ 
820. 33,5-15,5 200 5 -7,3 
860 4,4-10,4 300 3,2-5 
900 0 ~ 5,2 400 2 -3,8 


0 


0 


PRG 548 242Z RQV 200... 560B.. Angleichweg MaBa = — mm 
65415 560 15 -178 bY eee +15 10 «72-6 «| — “ 
580 10 -136 a 200° 5-7, 
“620 «0 - 58 ; 300 2,5-3,8 


650 - 0 410 0 
Prifanleitung siehe VDT-WP? 001/4; samtliche PrOfwerte geiten sie fir BOSCH-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerdte. 
ROBERT Bos ¢€ H GMBH STUTTGART 


Obere Nenndrehzohl | Mittlere Nenadrehzoh! Untere Nenndrehzohi Angleichung 


! 


Versteli- | Versteil- | Verstell- | 

hebel. Regelwes }  hebel- _ Regelweg hebel- Regelweg Regelweg 
ausschlag | ausschlag . f ousschlag - : 

Grod | Uj/min Grad » Ufmin | mm ; Gad | U/min . aim mm 


PRG §4$25Z Angleichweg Ma€ a 
65+1,5 


PRG 54S 26Z 


66415 |: ' JS +18 
10,2-15 

5,4-11,6 

0-5 


PRG 54S 27Z RQV 250...5008.. 
652515 ’ 


PRG 54S 292 
65415 — 15 -183 14,7-15,3 


8,2-16 98-128 
9-3 4,4 6,4 
0 


PRG 54S 30Z RQY 250/550... 750B.. 


6521,5 450 14,7-15,3 
500 «14 -15,3 
600: 8 -10 
0 


Angleichweg MaBo = 


Angleichweg Ma8 o 


oc’ 


-7 PRUFWERTE 
BOSCH : voT- WPP 211/3-33 EP 


; Ausgabe 3.64  ersetzt 
Fliehkraft-Verstellregler °QV...8... : 


Obere Nenndrehzohl Untere Nenndrehzchi | Angleichung 
Verstell- ; ; Verstell- : : 
hebel- Regelweg i be hebel- | Regelweg : Regelweg 
ousschlag ausschiag . : 


Grod Ulin ul : mm ; Grod i ' Ujmin mm 
PRG 54S 31Z RQV 200/675...6508.. Angleichweg MaB o = — mm 


65215 15-178 | 34415 400 147-153 
10,4-15,4 450 12,7-15 
0-68 550' 5-66 
0 i. 610: 0 


PRG 54$ 32Z RQV 200...500B.. 


65415 1S +17,5 
12 -15,6 
6,4-11,8 
0-58 


Wir behalten uns das Recht der avsschlieflichen Auswertung unsares geistigen Eigentums vor. 


PRG 54$ 322 RQV 200/400...500B .. 


65£1,5 14,7-15,3 
10,2-13 
4,4- 5,2 


PRG 54S 34Z 
- 65415 


PRG 54S 352 


65415 +  -14,7-153 
12-15 
98-124 

0 


PRis 548 36Z Angleichweg MoB a = — mm 


65415 - + 7 ~8 Ens = 
5,2-7,3 
0 -1,6 
0 . 


emagne 


Mprme en 


Prisfanteitung siehe VDT-WPP 001/4; sdmtliche Prifwerte gelten nur fdr BOSCH-Einspritzpumpen-Prfsténde und -Prbfgerdte. 
Ro BERT BOS CH G MBH STUTTGART 
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eS 


: — | 10 v 
Obere Nenndrehzch! |  Mittlere Nenridretizch! Untere Nenndrehzahl Angileichung 
ae e ftaega ete — yeni  Regel Rege! 
ebel- ; Regelweg ebel- , Regelweg edel- | - Regelweg | | Regelweg 
ausschlag ausschiag ; ‘ ausschiag ¢ ! 
Grad * Ufmin Grad Uymin mm | Grad : Ulmin | mm : mm 


PRG 543 37Z RQV 200/550...750B.. . Angieichweg MaBa = — mm 


\6541,5 750. 147-153 
i rid 13-153 
73- 9,3 

0 


PRG 548382 ve . ___ Angleichweg Ma6 a 


65415 : 14,7~183 | 147-153 : Ll Fig — 
63-12 ' 133-153 : 4b-6,5 

0-6 ' Dod : 364 

0 0 


PRGS4S3I9Z 4 ‘ Angleichweg McB a 


6941,5 "44,617 147-153 | +15 100 
115-148 . _ 134-153 
5-94 57-78 
0-4 0 - 2,2 
0 


PRG 54S 402 RQV 200/570... 


6515 13,6-17,6 148-153 
11,8-15,6 12 ~14,2 
1,5- 8 9,4~10,2 
0-4 4,2- 6,0 
0 0 


FRG 548412 RQV 200...650B.. Angleichweg Ma8 a 


65415 «14 ~165 pas & + 73-82 | — 
12 -15,6 48-6,6 
700 «63 ~ 93 23-38 
740' 0-3 0-15 
; 760 0 0 
Dee a ee ee : 


Angleichweg Ma a 


Angleichweg Mo8 a = — mm 


if: 


6 od] a | P RUF WERE 
J sz voT- WPP 211/3-34 EP 


Ausgabe 3. 64 
Fliehkraft-Verstelicegler RQV...B... 


a a eee ’ 
nandrehzah! Mittlere Nenndrehzahl 
Verstell. : 
Regelweg hebc!- 
| ausschiag | 


cat i Vina 1 H Ulenin | 
PRG 56S 42Z RQV 250... 900B.. 


65415 | 900} 146-17,4 
; $i 12 -15 
: 960! 6-11 
: 1000! 0 ~ 6,4 
/1060! 0 


PRG 548 43Z Angleichweg Ma8 a = — mm 


65215 . 800. 16 -18 + 100; 6 -8 a, ae 
12,6-16 i 4-63 
6,4-11,4 300: 26-38 
0-68 1,4-3 


Wit behalten uns dos Recit dar ausschlieBlichen Auswertung urseres geistigen Eigentums vor. 


PRGS4S44Z 
65415 525: 15 17,4 
530) 136-166 
| 550° 7,213 
: 380. 0-62 


PRG 548 452 Angleichweg Ma8 a = — mm 
65215 | 925 fee ) wes ee _ 
| 48-7 
2,9-3,8 
2-35 


PRG 54S 4672 


| 
6541,5 | 650 | 14,2~17,5 


| 660] 12 -15,8 
700! 4-95 
| 9-62 

70! 0 


RQV 500... 6008 .. Angleichweg MoB a = ~~ mm 


65415 | 5-18 J — ae | | 24-25 | — 
i 11,4-15,6 i 136-178 
: 25-10 | 7 -1,2 

; 640! 0-7 15- 33 

: 660} 0 | 0 | 


Profanleitung siehe VDT:WPPO01/4; sdmtliche Profwerte geiten nur fOr BOSCH-Einspritzpumpen-Profstande und -Préfgerdte. 
ROBERT BOS CH G M BH STUTTGART 
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hebel- 
ausschlag 


PRG 54P49Z 
6541,5 | 750 


PRG 54P51Z 
65+1,5 


PRG 54 P 522 
65415 | 


15-18 


11,2-16,5 

6,4-11,6 

0 - 64 
0 


Mittlere Nenndrehzah! 
Verstell- 


aysschlag 


Grad mm 


13,3-15,5 
11,3-15 
9 -11,2 
2,8- 4 
0 


RQV 250... 5008.. 


15 -18 
1 -15,2 
35-10 
0-5 


17,6-15,2 
10,6-14 
6-9 
1-3 
0 


Untere Nenndrehzah! 


hebel- | Regelweg | 
| 


) 1a 
Angleichung 


Regelweg ' Regelweg 


= — mm 


Angleichweg MoBa = — 


| 
| 


Wir beholten uns das Recht der ausschlieBlichen Auswactung unseres geistigen Eigentumes vor. 


Diese Abhondiung darf nicht vervielfaltig! und nicht chne unsere sdiriftliche Gonehmigung dritten Personen mitgetsilt werden 


es | PRU F WERT E 
a CH voT- weP 2n/3-35 EP 


Ausgabe 7.67 ersetzt3.64 


Fliehkraft-Verstellregler RQV..B.. 


ae 3 


10: aR 


4 5 | 6 7 8 9 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzohl Untere Nenndrehzah! Angleichung 
Vurstell Verstell- Verstell- ; H F 
abe | Regelweg Regelweg hebel- | ! Regelweg 1 Regelweg 
| | | ausschlag | i 
4 U/min Gred : i 


mm 


652415 1S -17,8 
W -15 
53-11 
0-59 


PRG 54° 54Z RQV 230... 8508. Angleichweg Mo a = — mm 


65+15 12,6-16,6 
NW -155 
48-11 

0 - 62 


PRG 54P55Z 
65+15 


148-17,4 
1040} 98-138 
1080 5 -10 
0 - 64 


PRG 54P56Z 
66415 


PRG 54P 572 RQV 200... 10008... Angleichweg MaB a = — mm 


66+15 | 1000} 15 -18 

1020} 12,4~i6,4 
1060 66-126 
1100 1-88 
1180 


PRG 54 P 582 ; RQV 250/6H ... 72008. ; Angleichweg Maé o=—=-mm 
66 +15 | 45-155 | 10+18 200 | 64-80 | — | _ 
700| 98-144 250| 47-70 | 
720; 65-102 40} 36-40 
18~ 58 04-38 | 


Prifanleitung siehe VDT-WPP 001/4; sGmtliche Prifwerte gelten nur fir BOSCH-Einspritzpumpen-Prifstinde und -Prdfgerate 
KR OBE RT BOs CH G M BH STUTTGART 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahl |  Angleichung 
vere Regel ‘ce Regaiwed | Regel 
- weg ebel- 6 w 
-ausschlog ausschlag | bis i 
v Grod U/rain mm Grad U/min 


PRG 54 P59Z RQV FA... 7008B.. Angleichweg MaB a = — mm 
GBH£15 


PRG 54° 602 RQV 250... 825B.. Angleichweg Ma8 a = —mm 
61,5 15 -i8 68-8 —_— ~~ 
$40} 124-162 5 -7,2 
880 6 -12 3,1—4,2 | 
920 0-64 16-3,4 


0 0 


PRG 54? 66 Z RQV 250... .8258.. Angleichweg Mo8 a = 07mm - 


150 | 68-8 825 0 


66415 825| 15 ~18 
840 | 12,4-16,2 5 -7,2 ; 70 0,2-0,4 
880; $8 -12 3,1-4,2 600 0,4-0,6 
9200; 0-64 VE34 400 06-08 


0 


PRG 547612 RQV 200/620... 765B.. Angleichweg MaB8.a = —mm 
66+15 150-188 M+t1S §80 | 145-155 
60-136 630} 11,0-15,0 


700 9,0-12,6 
720 10- 3,0 
74 | 0 


18-104 
0-2 


PRG 54 P 62Z RGN a0 = OSE cE 
66 +15 


6+15 12 ~138 
1060} 108-13 
NO | 32-68 


0-4 


PRG 54 P62Z RQV 250... 1050B8..D 
66+15 | 1050 0 
| 1060 06-98 
1120 WA-14 
1160 19-2,1 


1200 


Wie beholten uns dos Recht der ousschlieSlichon Auswertunc unseres oeistigsn Eigentums vor. 
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eee OY 8s Se 
Obere Nenndrehzah! 


Verstell. { | 
hebel- | | Regelweg 


ausschlag 
Grad Ulmin min 


PRG 54 P 622 


66415 | 1050] 12 -13,8 
1060 | 108-13 
1120 3,2- 6,8 
1160 0-4 
1200 | 


PRG 54 R 63 Z 


66 | 1050 | 15,0-18,0 
| 1100 | 10,2-143 
- 6,4-10,5 
1 0 - 38 


a 


Mittlere. Nanndrehzahl 


Verstell- 
hebel- 
ausschlag 


i 
|; Regeiweg 
i 


Grod U/min | 


RQV 250... 10508... 


PR U FW ER TE 
VDT- WPP 211/3-36 EP 


Ausgabe 7.67 ersetzt- 


Untere Nenndrehzah! Angleichung 
Verstell pss 

ebel- egelweg 
ausschlog | | 

Grod | 


Regelweg 


| Ulmin mm U/min | mm 


Angleichweg Mats a = 23 rar 


} 
150 
0,8-1,0 
17-19 
2,2-2,4 


Angleichwe, mofo = 2.0mm 


Prifanleitung siche VDT-WPP 061/4; sSmtliche Profwerte gelten nur for BOSCH-Einspritzpumpen-Prfstance und -PrOfgerdie 
GM BH S fT UT TGaAaRT 


ROBERT 


BOs CH 


Priifwerte _ 42 
eee eee VDT - WPP 211/3 - 50 


Fliehkraft-Verstellregler RQV...A.. 


Obere Nenndrehzahl 
verrel U/min | Regetweg 


Mittlere Nenndrehzah! 
- JU/min | Regelweg 


Untere Nenndrehzahi 


Muffenweg 
Angleichweg 


RQV 500...1800A.. 


RQV 300...1425A..D 


Prifanteitung siche VOT-WPP 001/4, simtliche Prifwerte gelten nur tir Bosch-Cinse:#z0umpen -Prifstinde und -Prifgerite 


Robex Beech GmbH, 0-7 Stutigart 1, Postisch 62. Printed in the Federal Republic of Germany - 
BOSCH imprimé on République Fédérale d'Allemegne par Robert Bosch GmbH. Fs 
4.1974 } 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregler = vor-wer 2ysi-1 


2. Ausgabe 
Fliehkraft-Verstallregler RQV..A.., P.. ersetzt 7.67 


PRG 1 428 101 000. ..020 


Cbere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzah! Muffenweg 
U/min | Regeiweg Verstell- |U/min | Regetweg . imi Angleichweg 


PRG 1 428 101 000 RQV 250...1400A.. 


PRG 1} 428 101 900 RQV 250...1400A.. 


PRG 1 428 101 906 RQV 300...1475A.. 


PRG 1 428 101 006 RQV 300...1475A.. 


Prifanteitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstinde und -Prifgerate 


vey Robert Sosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 90. Printed in the Federal Republic of Germany - 
ae impritr-4 en République Fédérale d ‘Allemagne par Robert Bosch GmbH. 


Untere Nenndrehzah! 
Verstell- | U/min | Regelweg 
I 


Obere Nenndrehzaht 
U/min | Regelwag 


Mittlere Nenndrehzah! 
Verste!+ | Ui/min | Regelweq 
hebel- 


PRG 1 428 101 009 RQV 250...1250A..D Angleichweg Ma8 a = 1,0 mm 


PRG 1} 428 101 009 RQV 250...1250A..D Angleichweg MoB a = &,8 mm 
2 : -  |ca.10|100 |7,6-8,2 | 1250] 8,2 
250 |5,0-7,0 | 
400 13,4-3,8 11250, 0 
leap eo” | 500) 0,7-0,9 
PRG 1428101012 RQV 250...1075P..D.. Angleichweg Ma8 a = 1,5 mm 


PRG 1 428 101 013 RQV 200...1250A..D Angleichweg Ma8 a = 1,0 mm 


PRG 1} 428 101 020 RQV 250... 


Prifanieitung siche VDT-WPP 001/4, simtliche Prifwerie galten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgarate 


Robdert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfech 50. Printed In the ipaatedy nen of Germany - 
Imprimé en République Fédérale d‘Allemagne par Robert Bosch Gmi : 
4.1954 
of 


Priifwerte 42 
Fiiehkraft-Versteliregler = vor-wrr 211/31 -2 


2. Ausgabe 
Fliehkraft-Verstellregler RQV..A.. orsatzt 7.67 


PRG 1 428 101 020...024 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahi Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regeiweg Verstell- }U/min ; Regetweg | Verstell- j ! Angieichweg 
hebel- mm hebel- mm hebel- 

ausschiag ausschiag 

Grad ; Grad | 


1 


PRG 1 428 101 020 RQV 250...1150A..D 


PRG 1 428 101 024 RQV 300 


PRG 1 428 101 024 RQV 300 


Priifanieitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten aur tur Bosch-Einspritzpumpen -Prisfstande und -Prifgerate 


3 0 * Rober Bosch s3rbDH, O-7 Stuttgart ¢, Postfach 56. Printed in the Federal Rens: of Germany - 
: fi imprimé on Repudlique *odévale G'Allemagne par Robert Bosch Gmby. 


Obere Nenndrehzsh! Mittlere Nenndrehzahl Unters, Nenndrehzah! 
U/min | Regetweg i Verrielt- U/min { Regetweg 
~ mm habel- 1 s i : | 


PRG 1428101024  ==RQV 300...1425A. Dd Angleichweg MoB a = 0,5 mm 


PRG 1 428 103 024 RQV 300... 


PRG 1 428 101 024 RQV 300... 


1425] 0 
600 |0,7-0,9 


PRG 1 428 101 024 RQV 300...1425A..D Angleichweg Ma8 « = 0,9 mm 


ca.66 {1425 116,0-19,4 1 - - - 8,3 
1550 |8, 2-13, 4 
| 1650 |1, 4-8, 0 0 
1700 10-5, 2 
1790} 0 Or B=3,0 
PRG 1428 101024 = RQV 300...1425A..D Angleichweg Ma ¢ = 1,7 mm 


ca.66 | 1425 16, 6-19,4 
1850 |8, 2- \S4 


Prifanteitung siche VDT-WPP 0031/4, simtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Eingpritzpumpen-Prifstande und -Prifgarite 


BOSCH Raset Sess GmdH, D7 Stuttgart 4, Fostiaih On. Printed in the Fedora! Republic of Germany - 
4 6 sHrapsived wn Adpublique Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch G 
4.1974 


Priiiwerte 42 
Flienkraft-Versteliregier = vor-wee 2131-3 


2. Ausgabe 
Fiiehkraft-Versteliregler RQV..A.., P.. ersetzi 7.67 


PRG 1 428 103 028...045 


Untere Nenndrehzahi 


Mittlere Menndrehzahl Muffenweg 
Angleichweg 


U/min | min 


Obsre Nenndrehzahi 
Verstall- {U/min | Regelweg 
hebel- 


PRG 1 428 101 028 RQV 200...1150A..D 


1150} 15,0-38,0 - - - ca.10 

1200} 9,6-14,0 

1260) 3,6-9,2 

1280) 1,6-7,6 

1300} 0-6 

1370; 0 

PRG 1 428 101 028 RQV 200...11S0A..D Angileichweg MoB a = 1,5 mm 

15,0-18,0/ - | - | - | eo.10/ 100 |7,0-7,6 | 1159 8,3 
9,6-14,0 200 | 4,3-6,6 
3,6-9,2 300 !2,6-3,4 | 1150 0 
1,6-7,6 500 |1,2-2,6 
0-6 730 0 400! 1,4-1,0 
Q | 
029 RQV 300...1000/1425A..D_ Angleichweg Mai a = 0,7 mm 


12,0-15,3 4 ca. 7,1-8,0| 300 | 0,6-0,9 
8,0-12,4 


1600) 0-3, 6 


| ee ele 0 


PRG 1 428 10% 032 RQV 260...1050 P...A.. 


1070] 15,0-17,6 
1170] 4,4-10,0 


fs Ropert Bosch GmbH, D-7 Stutigart 1, Possast: 5D. Primed in the Federal ices of Germany - 
imprimé en République Fédé: ate d'Aliernagne par Robert Bosch GmbH. 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
Verstell- | U/rnin | Regelweg Verstell- | U/min | Regelweg | Verstell- | U/min | Regeiweg | Angleichweg 


L = 

PRG 1 428 101 036 RQV 250...1050 A. .D Angleichweg Mo8 a = 1,2 mm 

ca.66 | 1050! 15,0-i7,8 - ~ | ca.30] 15C |7.0-8,0 {1050 8,3 
1080] 11, 6-15, 6 250 |4,2-6,4 
1120} 7,0-12,4 350 {2,2-3,8 |1050 0 
1160] 2,0-8,8 §50 |1,0-2,3 ; 
1200] 0-4,8 700% HO vee ee 
1250] 0 


PRG 1 428 101 040 RQV 200...1200A.. 


1200! 15, 0-18, 4 
1270} 9,4-14,0 


PRG 1 428101042 = RQV 250...1075A..D Angleichweg Ma8 a = 0,7 mm 


PRG 1 428 101 045 RQV 200...900A..D Angleichweg Ma8 a = 1,0 mm 


Prifanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande urd -Prifgeraie 


7 Robert Basch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
tmprimé en République Fédérale d'Aliemagne par Robert Bosch GmbH. 4 
1974 


Priifwerte 42 
Fliechkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/31 -4 


2 2. Ausgabe 
Fliekkraft-Versteilregler RQV..A.. ersetzt Ry 


PRG ji 428 101 046...054 


——_—_—-—____——- 
Obere Nennarelizahl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahi Muffenweg 


Verstell- 1U/min | Regelweg Verstell- ;U/min | Regelweg | Verstel!- | U/min ; Regelweg Angleichweg 
rebel- mm hebdel- mm hebel- mm 

ausschlag ausschlag ausschlag 

Grad Grad Grad | 
1 E F 

PRG 1 428 101 046 RQV 300...1150A_.D.. Analaichy. 


1150]13,0-16,0} - é Z ca.10 | 100 
1180] 11, 6-13, 6 300 


1220 | 5,8-10,6 500 
1330; 0 750 


1250| 0-8,0 600 


PRG 1 428 101 046 “RQV 300...1150A.. 


1150/13, 0-16, 5 | 
1180 | 9,0-14, 0 


1220 | 3,4-10,0 
1260 | 0-6 | 
| 


PRG 1 423 101 048 RQV 250...1150A.. 


1150 
1200 
1280 
1330 
1440 


15,0-18,0 
9,0-15,0 
4,4-10,4 | 
0-72 | 


PRG 7 428 101 049 
1050 |14,0-17,0 
1080 |9,C-14,0 
1120 12,0-9,4 


RQY 250...600/1050 A. .D 
6,4-14,6 
700 |2,6-8,5 

2,5-3,5 
0) 


ca.10 be 


Prifanleitung siehe VOT-WPP 0601/4, samtliche Prifwerte gelten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifgerate 


K Keoaet Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postfach 50. Printed in the Faderat Republic of Gertrany - 
: Imprin.6 en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH. 


Obere Nenndrehzahl 


Verstell- {| U/min 


PRG | 428 101 


~ | Muffenweg 
Angleich:veg 


Untere Nenndrehzaht 


Versteli- | U/min | Regelwea 
hebel- | mm 


Mittlere Nenndrehzahi 
Verstell- | U/min | Rege:weg 
hebel. 

ausschlag 

Gred 


as 


RQV 200...1100A.. 


Regelweg 
U/min { mm 


050 


[0.66 |1100'14,0-17,0 


1200 
1259 
130¢ 
1410 | 


PRG 1 428 101 


BOSCH 


Rie Saeiteg ost 
3 ay ee 
ORE aE Se 


200 |7,0-8,0 | 1100 
10,0-14,0 | 

5,6-10,8 

0-7,6 


3,5-10,0 
Q 


-5 
0 


-1150A..D 


15,0-18,4 
10,0-14,7 
4,7-10,7 
0-7,6 

0 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach.60. Pri:ted in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en Répud'ique Fédérale d Allemagne ; ar Robert Bosch GmbH... 


4.1974 


Prufwerte 
Fliehkraft-Versteliregier = vor-wer 2ivsi-s 


2. Ausgabe 


Fliehkraft-Versteilregler RQV..A.. ersetzt 7,67 pee 


PRG 1 428 101 054... .066 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzah! Muffenweg 


U/min | Regelweg Verstell- |U/min | Regelweg ‘| Verstell- | U/min| Regelweg | Angleichweg 
: hebel- mm U/min | mm 


ausschiag 


PRG 1 428 101 054 RQV 250...1300A..D 


1300 | 15,0-18, 4 
1350 | 10,0-14,7 
1460 | 4,7-10,7 
1440 


20,0-21,6] ca.10 
14,7-15,3 
14,2-15,3 
3,4-4,8 
0-3, 6 

0 


RQV 275...1300A.. 


) | 15,0-17,6 
11, 5-15,0 
7,6-12,4 
0-7,0 


PRG.1 428 101058 = RQV 250/620...775 


Prifanleitung siehe VDOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte geften nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifgerate 


§ Redert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed In the Federal Repubiic of Germany - 
: imprimé en République Fédérale d‘Aliamagne par Robert Bosch GmbH. 5 


Untere Nenndrehzahl Muffenweg 
Verstell- | U/mi:. | Regelweg | Angleichweg 
hetel- 


ausschlag 
Grad 


7 


064 RQV 250... 


750 115,0-27,9 
770 19, 2-14, | 
785 14,8~11,4 
800 0-8, 
240} 0 


1 
1 
2 


Prifanteitung siche VOT-WPP 001/4, samttiche Prafwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und moms 


Fiobert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal peepee of Garmany - 
imprimé en fie react Fédérale d'Allemagne par Robert Sosc: GmbH 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteiiregier VDT - WPP 211/31 - 6 


2. Ausgabe 
Fliehkraft-Verstellregler RQV..A.. ersetzt 7.67 


PRG 1 428 101 067...072 


Untere Nenndrehzah! 
- | U/min | Regelweg 


Mittlere Nenndrehzahi 


Verstell. | U/min 1 Regelweg 
hebel- mm 
ausschlag 

Grad 


Muffenweg 
Angleichweg 


Obere Nenndrehzahi 
Verstell- | U/min | Regelweg 
hebel- 
ausschlag 
Grad 


ca.68 040 
1140] 2,3-9,1 


PRG 1 428 101 068 RQV 250... 


1040] 15,0-18,3 
1140|2,3-9,1 


900 |15,0-17,4 
980 |7,3-12,2 
1050 | 0-7,0 
1140 


. Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en Pépublique Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH. : 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzsh! Untere Nenndrehzshi Muffenweg ; 


- | U/min | Regehweg Verstell- |U/min | Regelweg | Verstelt- | U/min | Regelweg Angleichweg 
| hebel- hebel- mm lU/min | sm 
ausschiso 


PRG 1 428 101 070 RQV 250...1300A.. 


PRG 1 428 101 071 RQV 300...750A..D.. 


PRG 1 428 101 071 RQV 30U...800A..D.. 


PRG 1.428 101072 = RQV 300...1325A..0.. 


Prifanisitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche geiten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgeréts 


; Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Poetfedh 69. Printed in the ane Reputte of Germany - 
oe _  Imprimé en République Fédérale d' ‘Allemagne par Robert Bosch Gm 
J 4.1974 


Priifwerte | 42 
richkrait-Y uregier VDT - WPP 211/31 -7 
. 2 . Ausgabe Pe sinas 


ersetzt 


Fliehkraft-Versteliregler RQV..A.. 


PRG | 428 101 073...078 


Obers Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahl | Untere Nenndrehzahi 
U/min | Regelweg Verstell- i Verstell- | U/min | Regeiweg 
hebel- hebel- 
ausschisg 


PRG 1 428 101 073 RQV 300/570...750A..0 


1100] 15,0-18,0 
1190} 4.1-10,4 
1075] 15,0-18,0 


PRG 1 428 101 075 RQV 300...1500A..D.. 


jca.68 | 3600) 15,0-18,3 
1743 |6,7-12,2 


1500 115,0-17,6 
1660 |7,0-12,0 
1780 10-7, 2 

19 


PRG 1 428 101 075 RQV 300...1500A..D.. 


ca.68 

__ {1740} 
co.65 | 1500/15,0-17,6 
| 1660 17,0-%2,0 
; 1780 |0-7,2 
1940 


Prifanteitung sighe VDT-WPP 001/4, sémtiiche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifgerate 


> 3 Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfech 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
ue | j imprimé en République Fédérale d‘Aliemagne par Robert Bosc: GmbH. 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzaht Muffenweg 
U/min | Regelweg Verste!l- | U/min | Regelweg | Verstell- | U/min | Regetweg | Angleichweg 
hebel- 


mm 
ausschlag 
Grad 


RQV 300...1600A..D.. 
PRG 1.428 101076 RQV 250... .400/1250 A. .D.. Angleichweg MaG o = 1,0 mm 
PRG 1428101077 RQV 300...1125A..D.. 

RQV 300...1125A..D.. 


PRG 1 428 101 078 RQV 250...750/1200A.. 
12,4-14,8] ca. 10 | 100 


Prifanieitung siehe VDT- WPP 001/4, samtliche trifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerate 


i Robs: Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1, Posttach 50. Printed in the Federat Republic of Germany - 
; . ty impzimé en République FécSrale c'Allessagne par Robert Gora: GmbH. 


4.1974 


Priifwerte — 
Fliehkraft-Versteliregier 


Fliehkraft-Verstellregler RQV..A.., 


PRG 1 428 101 079 ...083 


Mittlere Nenndrehzah! 
Verstell- }U/min | Regetweg 
- mm 


Obere Neandrefizaht 
Verstell- | U/min | Regelweg 
hebei- mm 
ausschiag 

Grad 


Verstell- | U/min 
he! je 


1 2 3 


PRG 1 428 101 079 RQV 250. ...1200 P.. 


TiSOA.. 


RQV 200... 


080 


PRG 1 428 101 081 RQV 250...750/1150A..D.. 


Untere Nenndrehzahl 
Ragelweg 


4% 


VDT - WPP 211/31 -8 


Muffenweg 
Angleichweg 
U/min | mm 


Prifesteitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


BOSCH 


Rober Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimné an République Fédérale d’Aliemagne par flobert Bosch GmbH. 


1350 |0-6,9 
1440 | 0 


1275 A..D.. 


27 4) 


600 0,4-0,6| 


Prifenisitung sishe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstande und -Prifgerate 


H 8 3 Robert Boach GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postiedh 60. Printed in the Federal Republic of Germany - 
ae : ; imprimé en République Fédérale d'Allemagns per Rodert Bosch GmbH. 


4.1974 


Priufwerte 
Fliehkraft-Versteiiregier 


' 2. Ausgabe 
’ Fliehkraft-Verstellregler RQV..A.. essetzt 


ORG 1 428 101 084...090 


Mittlere Nenndrehzahl 
- ]U/min | Regetweg 


Obere Nenndrehzahl 


Verstell- 1U/min | Regelweg 
hebel- mm 
ausschlag 

Grad 


t 


RQV 250.. 
10, 4-14,0 
7,0-11,4 
5,5-8,8 


-750/1300 A.. 


5 
0-6, 0 
0 


PRG 1 428 101 085 RQV 250... 


PRG 1 428 101 086 RQV 250°..1325A..D.. 


PRG | 428 101 086 RQV 250...1325A..D.. 


Untere Nenndrehzahi 
- | U/min | Regelweg 


42 


VDT - WPP 211/31 -9 


Muffenweg 
Angieichweg 
U/min ; mm 


Prifanleitung sie iahe VOT-WPP 001/4, samtliche Priifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


BOSCH 


Robert Bosch GmbH, 9-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en République Fédérale d‘Allemagne par Robert Bosch Gmbi1. 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzah! Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regelweg Verstelt | U/min | Regeiweg | Verstell- | U/min | Regelweg Angleichweg 
hebel- mm hebet- ; i 


PRG 1 428 101 086 RQV 250...1325A..D.. 


15,0-17,9 
10,4-14,4 
5,5-10,8 
0-7,0 

0 


086 ..-1325A..D.. 
| 15,0-17,9 

110,4-14,4 

5,5-10,8 


5 
0-7,0 
0 


068 


15,0-18,0 
10,2-14,5 
| 5,2-11,0 
0-7,2 
0 


Angleichweg Ma8 a= 1,0,mm 


15,0-18,6 

110,2-14,4 
5,2-11,2 
0-7,6 


15,0-18,0 
10,7-15,0 
5,7-11,5 
0-7,2 

0 


| Mimzliche Prifwerte golten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prifstinde und -Prifgeréte 


Rodert Boech GmbH, o-7 Stuttgart 1 darcy teri aah ica alla dl 
Imprioné on République Fédércle ¢'Allemegne par par Robert Bosch G 
4.1974 


ete ise seen 


_ 


>» ¥ 


Priifwerte 42. 


& 


Fliehkraft-Verstellregier VDT - WPP 211/31 - 10 


2. Ausgabe 
Fliehkraft-Verstellregler RQV..A.. orsstzt 7.87 


PRG 1 428 101 091...098 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzah! Muffenweg 
U/min | Regetweg . |U/min | Regelweg | Verstell- | U/min| Regelweg | Angleichweg 


U/min | mm 


-1325A..D.. 


RQV 300.. 


13, 5-15,7 
9,4-14,0 
4,4-10,2 
0-8,0 
0 


PRG 1 428 101 092 RQV 300...1200 A.. 


~ PRG 1 428 101 093 RQV 250/620. ...900 A.. 


15,0-18,4 
10,3-15,2 
5,3-11,4 
0-7,7. - 

0 


PRG 1 428 101 094 RQV 300...1300A..D.. 


( ’ 
ca.66 | 15, 0-17,8 ca.10 | 200 
30, 5-14,5 350 [3, - 
7,7-11,1 500 | 
10-7,0 540 45) 
0 700 alia 


Prifenteitung siche VDT-WPP 001/64, sazitliche Prifwerte getten nur fiir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifgerdte 


Robert Boech GmbH, D-7 Stutigert 1, Postiach 69. Printed alerted pavielis a Seenene - 
imprimé en Répudl'que Fédérale G'Allemagne par Robert Bosch GmbH 


Obere Nenncrehzahi } | Mitiiare Nenndrehzahl Untere Nenadrehzahl 
Verstell- | U/min | Regelweg - U/min | Regelweg Verstelt- U/min | Regelweg 


| 


PRG 1 428 101 096 RQV 250..1025A.. 


is 


PRG 1 428 101 097 RQV 200.. 


12.8 2.5 | 2 ca.66 
Lo d Lie ames Sa e 

Bas 22] ae 

EX.) == oh 


PRG 1 428 101 097 RQV 200... 


PRG 1 428 101 098 RQV 300... oD Angleichweg MaB a = 0,9 mm 


ca.68 |1000]15,0-18,0/ - | .12 | 100 ered ES 


1036 {11,0-15,0 

7, 0- 12,0 
100 ees 
1170 | 


Prifanieitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwarte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen-Prafstande und -Prifgerate 


BOSC Robert Beach GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Pcattach 80. Printed in the Fedaral Republic of Germany - 
| imprimé en République Fédérale ¢’Allemagne par Robert Bosch GmbH. 

4 4.1974 
72 


Pruifwerte 
F liehkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/31 - 13 


Fliehkraft-Verstel!reger RQV..A.. 


PRG 1 428 101 100...108 


Oberé Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahi Muffenweg 
U/min | Regetweg Verstell- Angleichweg 


PRG 1 428 101 101 RQV 300... 


1630 | 13,0-16,4 | 
1730 | 5,0- 


1250 |9,8-14,0 
1300 |5,0-10,7 


PRG 1} 428 101 103 RQV 250...1150 A..K.. 
1150 |15,0-17,8 | 


Prufanieitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifigerate 


Robert Bosch Gmbh, D-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Sosch GmbH. 


Obere Nenndrehzah! Mittiere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzahi Muffenweg 
Verstell- | U/min { Regelweg i | Verstell- | U/min | Regeiweg | Angieichweg 
hebel- mm bel- hebei- 

susschiag i 

Grad 


1 


PRG 1 428 701 104 RQV 250...1250A..K.. 


PRG 1428101105 = RQV 250..1325A..K.. 
13251 15,0-17,7 
1400 | 10,0-14,0 
1470|5,2-10,4 


PRG 1 428 101 106 RQV 200... 


PRG 1 428 101 107 RQV 300... 


1250 |15,0-18,0 
1310 |10,2-14,5 
1370 |4,9-11,5 


PRG 1 428.101 108 RQV 300... 


1050 0,8-1,0 


eaiukiine siche VDT-WPP 60174, samtliche Prifwerte gelten nur fir Ss cach Einepeieo nent? -Prif'stande und -Prifgerite 


Robert Bosh GmbH, 0-7 Stutigasi 1. Posttach 8. Printed in the poetry | aia ei of Germany - 
; ie @n République Fédérale d'Aliemagne par Robert Bosch G 
4.1974 


. 


a 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Verstellregier VDT -WPP 211/31 -12 


2. Ausgabe 
Fliehkraft-Verstellreger RQV..A.. eee 


" PRG 1 428 101 109...116 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndirehzahl Untere Nenndrehzah! Muffenweg 


Versteil- |U/min | Regelweg stell- ;U/min | Regelweg Verstalt | Uimin Rege!weg | Angleichweg 
hebel- mm - mm U/min | mm 


ausschlag 
Grad 


1 


PRG 1 428101 10% = RQV 250.. -985/1325A..D.. Angleichweg Mo a = 0,6 mm 


110 RQV 250...1300A..D.. 
15,0- Z 


i 
10, 6-1 
-10, 


8,0 
4,2 


5,2 
0-6,6 
0 


<a 


PRG 1 428 101 111 RQV 250...1250A..". . Angleichweg Mai} a = 0,8 mm 
1250/15,0-18,0] - | - -  |ca.12]100 |7,1-8,0 
1320 | 10,3-14, 5 | 250 |5,2-7,4 
1380 |5,7-11,4 350 |3,1-5,4 | 1250| 0 
1450 | 0-7,.7 450 |0-2,4 | sool0,7-0,9 


1560; 0 510 C | F | 


Prifanleitung siche VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prisfstande und -Prifgerate 


‘ Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfech 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
: imprimé on République Fédérale d'Allemegne par Robert Bosch GmbH. 


Untere Nenndrehzahl 
Verstell: | U/min | Regelweg 
hebel- 


Obere Nenndrehzah! 
U/min 


Muffenweg 
Angleichweg 
U/min | mm 


Mittlere Nenndrehzahl 
Necstely U/min. Regelweg 


Regelweg 


PRG 1 428 101 112 RQV 250..1325.A..D.. 


PRG 1 428 101 113 RQV 250...1300A.. 
1360; 10,4-14,7 


1420] 5,0-10,8 
1470| 0-7,3 
0 


i; 1570 


PRG 1 428 101 114 RQV 300....1400A.. 


PRG 1 428 101 115 RQV 300...1150A.. 


& 
ro) 


700 | 0,7-0,9 


Priifanieitung sishe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Basch- Einspritzpumpen- -Prifstande und -Prifgerate 


, Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 30. Frinted in the Federal Republic of Germany - 
ins imorimé en Répubdlique Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH. 
_ : 4.1974 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregler = vor-wrr 2131-13 


2 . Ausgabe 
Fliehkraft-Verstelireger RQV..A.. ersetzt .67 


PRG 1 428 107 117...125 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzahi 
U/min | Regetweq - |U/min | Regelweg - | U/min } Regelweg 


PRG 1 428 101 117 RQV 250...1325A..D.. Angleichweg Ma8 a = 0,8 mm 


¥5,0-18,3 

10,0-14,6 

5,2-11,] 
0-7,2 


PRG 1 428 101 118 


15,0-18,3 
10,0-14,6 
5,2-11,1 
0-7,2 

0 


PRG 13 428 101 119 RQV 250...850/1200 A..D.. 


ca.68 |1240110,0-14,0 | ca.61] 850! 12,0-150, ca.12 | 100 " 
1270|6,6-11,6 920! 7,1-9,8 250 
1300 | 3, 0-9, 1 1030] 0,6-1,0 | 400 
13201 0-7,4 1200] 0,6-1,0 600 
1400; 0 | | 1250} 0 670 


500) 6, 5-0,8 


Prifanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte geltan nur fir Bosch-Einspritzoumpen -Prifstande und -Prifgerate 


g : Robert Bosch GmbH, D-7 Stutgart 1, Postfach 60. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Portes imprimé en République Fédérale d‘Allamagne par Robert Bosch GmbH. 


23 
me. 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzahl . Muffenweg 
Verstell- | U/min | Regelveg —s | Verste't+ | U/min | Regelweg i Angieichweg 
hebet- . hebe!- 


PRG 1 428 101 120 RQV 250...1300 A..D.. 


PRG 1 428 101 121 RQV 200/640...1150A..D.. 


PRG 1 428 101 123 RQV 275...1325A..D.. 


6 


1325 0 
500 |0,8-1,0 


PRG 1 428 101 124 RQV 250... 


1400 |14,0-17,6 
1450 {10,0-14,0 


PRG 1 428 101 125 RQV 250...1200A..D.. 


F.=-aleitung siehe VOT-WPP 001/4, simtliche Pritwerte getten nur for Bosch-Einspritzpumpen-Prifstinde und -Prittgerate 


Robert Boadh GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 80. Printed in the Federal Republic of Germany - 
=O0SCH tmprims en République Fédérale G’Allemagne per Robert Bosch GmbH. 1 
4.1974 


Priifwerte 


42 


Fliiehkraft-Versteliregier = vor-wre 231-1 


1. Ausgabe 
Fliehkraft-Verstellreger RQV..A.. ersetzt 


PRG 1 428 101 126...129 


Obere Nenndrehzah!i Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzah! Muffenweg 
U/min | Regelweg Verstell- | U/min | Regetweg | Angleichweg 
hebel hebel- L/min | mm 


PRG i 428 101 127 RQV 300 


1305] 15,0-18,0 
1525| 0 


PRG 1428101129 RQV 250... 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfach St. Printed in the Federal Republic of Gernany - 
. tmprimné en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosh GmbH. 
4.1974 


Priifwerte 
Fliehkraft-Versteliregier 
. Ausgabe 
Fliehkraft-Verstelireger RQV..A.. ersetzt 


PRG 1 428 101 130...134 


Mittlere Nenndrehzabl 
Versteli- | U/min | Reseterse 
hebel- 


Obere Nenndrehzahi 
U/min | Regetweg 


susschiag 
Grad 


4 5 6 


PRG 1 428 101 130 RQV 250...1250A.. 


Untere Nenndrehzahl 
Verstell- | U/min 
hebel- 


42 


VDT - WPP 211/313 - 15 


7.67 


Muffenweg 
Angleichweg 
U/min | mm 


Regelweg 


FRG 1428101130 = RQV 250...1250A..D.. 
ca.50 | 1275114,3-17,3| - ca.13 
1326] 11,8-14,5 
1370] 4,3-10,9 | 
1410] 0-7,8 
1500} 0 
PRG 1 428 101 131 RQV 250...1150A.. 


131 


RQV 250. 


--TIS50A.. 


7,2-10,5 1275] 8,4 | 


5,5-8,6 
a 
6001 0,3:0,5 


ee 


Priifanieitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Priifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzoumpen -Prifstande und -Prifgerate 


imprimé en République Fédérale d‘Allemagne par 


BOSCH 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Pestisah 60. Seca ea a aaa - 
Robert 


Bosch Gm 


Obere Nenndrehzahi Mittiere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzahl 


Verstell- | U/min | Regelweg Verstell- {U/min | Regelweg 
. mm hebel- 

ausschiag 
Grad 


Muffenweg 
Angleichweg 


U/min | Regelweg 


PRG 1 428 101 133 RQV 250...1150A..D.. Angleichweg Ma8 a = 0,35 mm 


122019,2-14,5 
1250 | 5,0-11,3 
1280 | 0-8,0 
1350{| 0 


PRG } 428101131 RQV 250... 1150A..D.. Angleichweg Ma8 a = 0,5 mm 
a ee 
| <0. 50 1180 | 14,4-18,4 | 


PRG 1 428 101 132 RQV 250...1250A..D.. Angleichweg MaB a = 0,35 m 


PRG 1428101134 RQV 256. 


ca.68 |1320115,0-18,2 | - " -  {ea.10 {100 |7,0-8,0] 200 | 0,3-0,8 
| 1380 110,3-14,6 300 |4/7-6,0! 400 | 1.6-2,4! 
1440 |7,2-10, 450 |2,4-4,0 11320 | 8,3 
1490 |0-7,6 620 |0-1,2 {1250 0 
0 | 600 | 0,6-0,8! 


1590; © 710 


Prifanleitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Priifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen-Prufstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, O-7 Stuttgart 1, Postfech 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
; tmprimé en République Fédérale d’Aliemagne par Robert Bosch GmbH. 
1 


4.1974 


a 


Prufwerte 42 
Fliehkraf¢-Verstelliregier VDT -WPP 211/31 - 16 


2. Ausgabe 
Fliehkraft-Verstellreger RQV..A.. ersetzt 7.67 


PRG 1 428 101 135... 136 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzah! 
Versteli- | U/min | Regelweg Verstell- |U/min | Regelweg 
hebel- mm hebel- 
ausschiag ausschiag 
Grad Grad 


Untere Nenndrehzahi 
Verstell- ; U/min | Regelweg 


Muffenweg 
Angleichweg 


1 


PRG 1 428 101 135 RQV 250...1200A.. 


ca.66 | 1280] 15,0-18,8! - | - - | ca.10} 100 | 6,3-8, 
1600 | | 


ca.62 | 1200 
1320 
1440 
1550 


7 ,8- 
0- 


—N — 


PRG 1 428 101 136 = RQV 300 


1140] 15,0-18,0] - 
1190] 10,2-14,8 


| | 
| 
Priifanteitung siehe VDT-WPP 001/4, samtiiche Priifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifgerate 


aa Robert Bosch GmbH, O-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Printed in the Federal Rept ..c of Germany - 
ane imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robest Bosch GmbH. 4 7A 
a . oo? 


